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PRSFACB 


EFFECTIVB  1  JULY  1988,  THB  SURfACB  OBSBRVATIOII  CLIMATIC  SUMtARIBS  (SOCS) 

REPLACED  THO  OTHER  USAFBTAC  PRODUCTS  OP  LONG  STAMDUO:  THE  RUSSWO  (REVISED 
URIFORH  SUMURT  OF  SURFACE  HEATHER  OBSBRVATIOHS )  AMD  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATIOH  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSMOS  AMD  LISOCS  RCN  IR  EXISTBMCE  WILL  COH- 
TIHUB  TO  BE  USED  umiL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  BAS  BEER  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  RAMES.  IT 
MAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  'SFCSUM,  ’  OR  ’SURFACE  SUMIARY.  ’  THE 
ORIOINAL  ’USSHO,’  OR  ’URIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,’  DEBUTED 
IR  1946.  THE  USSHO  ORADUALLY  EVOLVED  INTO  THB  ’RUSSWO’  AMD  THB  ’LISOCS.’  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  ’SURFACE  OBSERVATIOR  CLIMATIC  SIBWARIBS’  OR  ’SOCS’  IN 
JULY  1988. 

THB  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SIMURIZB  WEATHER  <»SBRVATIORS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  civilian,  and  foreign  reporting  stations.  SUmARIBS  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEER  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATIOH  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARE  THE  CROSSWIRD  AND  BEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  Of  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  BCW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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IRTROOUcnOM 


STATIOH  POtlOO  OP  RXCORD. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  MAY  80  -  APR  90  (AIRWAYS). 

SUMtARY  at  DAY  DATA:  OCT  60  -  SEP  63,  JAR  74  -  APR  90  (PART  TIME). 


HOURS  SUftttRIZBD:  0600  LST  THROUGH  2000  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUWtARIBS  ARB  COMPILED  FROM  ’HOURLY  OBSERVATIONS’  AND/ 

OR  SUWARY  OF  DAY  DATA,’  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUM1ARIZEO.  THE  TWO  SOURCES  ARB  DEPINH)  IN  ’TERMS  EXPLAINED.’ 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AM  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  HOW  AND  EACH  COL- 
UM«  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARE  FOUND  AT  THE  ROW-COLUHI  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  OH  AHS 
FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUfMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARES,  AND 
ACTUAL  ’SUMMARY  OF  DAY’  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTRB1ES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARE  NOT  REFLECTED  IN  THESE  SU^•URIES:  . 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN.  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  HUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUFMARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNOW  FELL  ON  6  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  ’PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY’  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  MAY  BE  USED  INTERaiANGEABLY  WITH  "PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE.’ 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PBKCIPmTIOtl:  A  TERM  THAT  IlfCLUDBS  BOTH  tigUIO  PRBCIPITATIOil  AMD  WATER 
BQUIVALEirr. 

STANDARD  DEVIATIOH:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  CM  THE  VARIABILITY  OF  THE 
gUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  NUN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARB  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SIM1ARIB3  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUM4ARIZBD  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3-BOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIKE  PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST  3-BOUR  PERIODS  NAY  HAVE 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS  IN  OBSERVATION  COUNTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


AHT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

BADO 

BANOMBTBN 

MB 

MILLIBAR 

C 

CSNTIGRADB  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DBQ 

DBGRSB 

HSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TBIPBRATURB 

MBAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

NO. 

HUMBER 

BQ 

EQUAL 

OBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FF2G 

FREEZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PRECIPITATION 

GE 

GREATER  THAN  OF  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GHT 

GREENWICH  KEAN  TINE 

SOD 

SUFWARY  OF  DAY 

GT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

RO 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

raUNTERSTORM 

HT 

RBlGIfr 

VSBY 

VISI'^ILITY 

KTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERAIVRE 

LST 

LOCAL  STANDARD  11^ 

WBAN 

AWS  FORM  lO/lOA 

UTC 

*COO<U>INATED  UNIVERSAL  TIME 

SUMURY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
•  UTC  REPLACED  GMT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATION  LATITUDE/LONGITUDE  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOO  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STKTIOII  no. 
OH  SUM4AHY 
744905 


STATION  HAMS 

LATITUDE 

LOHQITUDB 

FLO  KLBV  (FT) 

CALL  SION 

mo 

FCmr  DBVBRS/AYSR,  HA 

n  42  34 

W  071  36 

268 

ATE 

HTAXIOn  UXATIOR  MID  IRBTRUKBnnTICH  HISTORr 


of  OBOGRAPBICM.  LOCATIOR  C  HAMS 
Loc 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHEMOMERA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUW4ARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHSHOHBHA  IN  CATE(X»IES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLINQ  TO  THE  GROUND  BUT  NCTT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZIINI  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELT  BTS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICS  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SHOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OP  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION;  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPCRTIHG  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION. 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

blowing  SHOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

OUST  AND/OR  SAND;  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THE  'ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION*  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TC  VISION  MhY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY .( POf  )  FOR  THE  ATMOSPHERIC  FHENOMEHA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  I  -  2 
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SPECIFIED  PHENOHEHA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCy  (POF). 

THIS  TABLE  IS  THE  ORLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROH  SUtWARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUW1ARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  OH 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUf*«RIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  3U^#^ARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (OH  AWS  FORMS  lO/lOA)  AND  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATICMS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  TOE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2!  FOREIGN  METAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  MOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


MOTE  3:  A  VALUE  OF  *.0’  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A 
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CPKRKrinO  I>OCATIOII  ’A’ 
USAPBXAC,  A8BBVILLB  HC 


PERCEHTAGE  FRBQUEIICY  OF  BOUES  WITB  VARIOUS  A3MOSPHERIC  PBERGMBHA 
PROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


STATIOR  HUMBER: 

744905 

STATIOR  NAME: 

L8T  TO  UTC:  ♦ 

FORT  OBVBNS  AIN 

5 

MA 

PERIOD  OF  RECORD:  HAY 

MONTH:  JAN 

80  -  APR  90 

HOURS 

(LST) 

TSTH3 

LIQUID 

PRECIP 

FRBBZ 

PRBCXP 

FROZEN 

PRECIP 

RAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SHOES 

C/OR 

HAZE 

Bhcmno  dust 

SNOW  &/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1 

0 

03-05 

1 

06-0B 

3.1 

.9 

10.5 

14.5 

23.1 

2.1 

.6 

40.3 

705 

09-11 

2.7 

1.1 

12.1 

16.0 

20.8 

5.8 

.6 

43.2 

876 

12-14 

4.6 

.8 

10.6 

16.0 

14.2 

4.7 

.1 

35.0 

869 

15-17 

5.0 

.5 

9.5 

15.0 

13.8 

3.3 

.1 

32.3 

818 

18-20 

3.6 

.6 

7.3 

11.5 

11.1 

1.7 

24.2 

660 

21-23 

2.4 

4.9 

7.3 

11.0 

18.3 

82 

ALL 

HOURS 

3.8 

.8 

10.0 

14.6 

16.5 

3.6 

.3 

35.0 

4011 

MONTH:  FEB 

00-02 

4 

03-05 

3 

06-08 

8.8 

2.3 

6.6 

17.7 

22.1 

1.8 

.2 

41.7 

662 

09-11 

9.1 

1.9 

9.2 

20.1 

18.4 

2.2 

.5 

41.2 

805 

12  -14 

8.6 

.8 

8.1 

17.5 

15.5 

1.8 

.5 

35.3 

800 

15-17 

.1 

10.2 

.7 

7-4 

18.2 

15.4 

1.5 

.5 

35.6 

758 

18-20 

.3 

9.6 

1.0 

6.8 

17.3 

17.3 

1.1 

35.8 

617 

21-23 

5.1 

1.3 

3.8 

10.3 

12.8 

23.1 

78 

ALL 

HOURS 

.  1 

9.1 

1.3 

7.6 

18.0 

17.5 

1.7 

.3 

37.5 

3727 

A  -  2  -  1 
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OPSmTIira  LOCATIOM  ’h’ 
U^AFXIAC,  ASHSVILLS  RC 


PBRCERTRGB  FREQUERCT  OP  HOURS  Wim  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHBROMBRA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

STATION  HUMBER:  74490S  STATION  HAKE:  FORT  OBVBHS  AIR  NA  PERIOD  OF  RECCBU):  HAY  80  -  APR  90 

L3T  TO  UTC:  ♦  5  HONTH:  MAR 


HOURS 

(LST) 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRE8Z 

PRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

£/OR 

RAZB 

BLOWING  DUST 

SHOW  &/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

0B3 

00-02 

0 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

2 

06-08 

10.3 

.5 

7.3 

18.2 

21.4 

1.8 

41.4 

765 

09-11 

9.4 

.4 

5.9 

15.7 

16.0 

2.1 

33.8 

918 

12-14 

9.5 

.1 

6.2 

15.8 

13.1 

1.9 

.2 

31.0 

916 

15-17 

11.3 

.1 

4.9 

16.4 

11.5 

1.3 

29.1 

873 

18-20 

11. e 

.6 

4.1 

16.4 

12.9 

.8 

30.1 

734 

21-23 

16.1 

1.1 

3.4 

20.7 

16.1 

36.8 

87 

ALL 

HOURS 

10.5 

.4 

5.7 

16.6 

14.9 

1.6 

.0 

33.1 

4275 

MONTH r  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0  ■ 

2 

C3-05 

19.0 

19,0 

35.4 

55.2 

96 

06-08 

.1 

16.9 

1 .8 

18.7 

23.8 

.8 

.4 

43.7 

700 

09-11 

17.8 

1.3 

19.1 

17.4 

1.5 

.3 

38.3 

870 

12-14 

.3 

15.0 

1.1 

16.2 

12.4. 

2.1 

.3 

31.0 

871 

15-17 

15.4 

1.5 

16.9 

12.7 

1.1 

.4 

31.1 

803 

18-20 

13.9 

i.e 

15.0 

14.6 

1.0 

.5 

31.9 

596 

21-23 

15.9 

1.4 

17.4 

15.9 

1.4 

1.4 

36.2 

69 

ALL 

HOURS 

.1 

16.1 

1  .4 

17.5 

16.6 

1.3 

.4 

35.0 

4087 

A  -  2  -  2 
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OPBRATIRO  LOCATICH  ’A’ 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCEMTAOB  FRBQUBRCY  OF  BOOKS  WITH  VARIOUS  A3H0SPHBRIC  PBBIIGMEIIA 
FROH  BOURliY  OBSERVATIQHS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME: 

L8T  TO  UTC:  ♦ 

PORT  DBVEN8  AIN 

5 

MA 

PERIOD 

MOOTS: 

OF  RBCORC 

MAY 

i:  MAY 

80  -  APR  90 

BOURS 

(LOT) 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BUWINO 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 

03-05 

1 

18.3 

18.3 

41.4 

2.1 

61.8 

191 

06-08 

.1 

15.7 

15.7 

27.0 

3.7 

46.4 

834 

09-11 

14.7 

14.7 

17.0 

3.3 

35.0 

852 

12-14 

.5 

13.3 

13.3 

13.5 

3.3 

30.0 

852 

15-17 

1.2 

13.7 

13.7 

13.1 

2.1 

29.0 

815 

18-20 

1.5 

13.5 

13.5 

14.2 

2.6 

30.3 

548 

21-23 

1 

7.0 

7.0 

16.3 

2.3 

25.6 

43 

ALL 

BOURS 

.6 

14.4 

14.4 

18.3 

3.0 

35.6 

4136 

MONTH; 

JUN 

00-02 

1- 

03-05 

12.4 

12.4 

40.2 

5.2 

57.7 

194 

06-08 

.8 

14.6 

14.6 

29.5 

10.1 

54.1 

859 

09-11 

.6 

12.7 

12.7 

18.8 

12.3 

43.8 

876 

12-14 

.8 

12.5 

12.5 

13.4 

12.9 

38.8 

874 

15-17 

1.6 

12.6 

12.6 

13.3 

11.5 

37.5 

825 

18-20 

1.3 

9.3 

9.3 

12.2 

9.3 

30.9 

547 

21-23 

7.8 

7.8 

13.7 

3.9 

25.5 

51 

ALL 

BOURS 

.9 

12.5 

12.5 

18.9 

11. 0 

42.4 

4227 

A  -  2  -  3 
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OPBRATIHO  LOCATIOH  'A'  PBRCEMTAOS  FRigUEHCY  OP  BOURS  HITB  VARIOUS  ATHOSPBSRIC  PBBNONmA 

USAFSTAC,  ASBBVILLB  HC  FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 

STATIOH  HIMBBR:  744905  STATICH  NAME:  PORT  DBVEHS  AIR  MA  PBRIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 


LST  TO 

IfTC:  ♦  5 

HONTH: 

JUL 

HOURS  1 

TSTHS 

LIQUID 

FRBBZ 

FROZEN  HAIL 

ALL 

FOO 

SHORE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

(LST)  1 

PRBCIP 

FRECIP 

FRECIP 

PRECIP 

4 /OR 

SNOW 

l/OR 

OBST 

HO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

1.6 

8.9 

8.9 

46.3 

10.0 

65.3 

190 

06-08 

.6 

8.6 

8.6 

31.6 

16.9 

57.1 

846 

09-11 

.8 

10.0 

10.0 

14.4 

20.2 

44.6 

861 

12-14 

1.5 

8.1 

8.1 

9.1 

10.5 

35.7 

859 

15-17 

2-9 

7.6 

7.6 

7.9 

21.2 

36.7 

815 

18-20 

3.2 

8.3 

8.3 

7.9 

17.9 

34.0 

532 

21-23 

2.4 

12.2 

14.6 

26.8 

41 

ALL 

HOURS 

1.7 

8.5 

0.5 

16.1 

18.6 

43.2 

4144 

MONTH: 

AUG 

00-02 

0 

03-05  i 

1.0 

5.5 

5.5 

54.3 

7.0 

66.8 

199 

06-00 

.1 

8.0 

8.0 

35.5 

13.2 

56.6 

888 

09-11 

.2 

8.9 

8.9 

15.4 

19.9 

44.2 

915 

12-1  i 

.5 

6.6 

6.6 

8.9. 

17.9 

33.3 

912 

15-17 

2.5 

8.6 

8.6 

9.1 

16.3 

34.0 

853 

18-20 

1.6 

6.0 

6.0 

14.0 

12.7 

32.7 

566 

21-23 

1.9 

1.9 

7.7 

9.6 

19.2 

52 

ALL 

HOURS 

.9 

7.5 

7.5 

18.4 

15.8 

41.7 

4385 

A  -  2  -  4 
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opwuaitia  locmai  'a* 
USAFRAC,  ASaSVILU  K 


PSRCBirrAaK  PMOUgWCY  or  BOUAS  with  various  AIMOSPBKRIC  FHBKHnA 
FROH  aOURLY  OB8BRVATICMS 


STATION  HUMBBR: 

744905 

STATION  RAMS: 
LOT  TO  UTC:  ♦ 

FORT  DBVBH8  AIN 

5 

HA 

PBRICX) 

MONTH: 

OF  RECORD:  MAY 

SEP 

80  -  APR  90 

SOURS 

(LOT) 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRSCIP 

PROZBH 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

4/cm 

HAZS 

BLowmo 

SHOW 

DUST 

4 /OR 

SAND 

ALL 

OBST 
TO  V3H 

TOTAL 

MO.  OF 

OSS 

00-02 

1 

75.0 

75.0 

75.0 

100.0 

4 

03-05 

i 

12.3 

12.3 

42.8 

3.7 

58.8 

187 

06-08 

1 

10.3 

10.3 

34.9 

8.6 

53.8 

825 

09-11 

.1 

10.0 

10.0 

17.4 

12.6 

39.9 

844 

12-14 

8.7 

8.7 

10.6 

11.2 

30.4 

842 

15-17 

.8 

9.1 

9.1 

10.5 

8.7 

28.3 

780 

18-20 

1.1 

9.2 

9.2 

15.8 

7.9 

33.0 

531 

21-23 

2.2 

15.6 

15.6 

11.1 

26.7 

45 

ALL 

SOURS 

.3 

9.7 

9.7 

19.2 

9.6 

38.5 

4058 

MONl’H: 

OCT 

00-02 

2 

03-05 

11.5 

11.5 

37,2 

48.7 

156 

06-08 

11.2 

11.2 

36.2 

3.3 

50.0 

037 

09-11 

10.5 

10.5 

19.0 

5.1 

34.7 

883 

12-14 

.1 

9.6 

9.6 

11.9 

4.1 

25.6 

879 

15-17 

.  1 

12.3 

12.3 

12.1 

3.4 

27.0 

821 

18-20 

.4 

12.1 

12.1 

15.2 

2.1 

29.4 

561 

21-23 

9.8 

9.8 

15.7 

25.5 

51 

ALL 

HOURS 

.1 

11.1 

11.1 

19.7 

3.6 

34.3 

4190 

A  -  2  -  5 
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OPBRATIira  I,OCATIOII  *A* 
USAFITKC,  ASHBVIUJt  HC 


PBRCBRTAGB  FnBQUBHCy  OF  BOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PBBMOMBRA 
FROM  HOURLY  CesKRVATIOMS 

STATIOH  RIMBBR:  744905  STATIOH  NAMR;  FORT  OEVBHS  AIM  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MOV 


BOURS 

(LST) 

TSTMS  LIQUID 
PRECIP 

FRBS2 

PRSCIP 

FROZEN 

PRECIP 

RAIL  ALL 

PRECIP 

FOO 

SMOKE 

4 /OR 
HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

MO.  OF 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

3 

06-08 

16.7 

.3 

2.2 

19.1 

29.0 

1.4 

49.5 

648 

09-11 

15.1 

.1 

2.1 

17.3 

20.7 

1.7 

39.8 

807 

12-14 

13.8 

1.4 

15.2 

16.2 

1.7 

33.1 

804 

15-17 

13.3 

.4 

2.5 

16.2 

13.8 

2.4 

32.4 

759 

18-20 

12.6 

.8 

2.0 

15.4 

17.8 

1.5 

34.7 

597 

21-23 

11.2 

3.1 

14.3 

13.3 

27.6 

98 

ALL 

HOURS 

14.2 

.3 

2.0 

16.6 

19.1 

1.7 

37.4 

3716 

HONTH: 

DEC 

00-02 

03-0? 

06-08 

6.2 

.9 

6.9 

14.0 

22.1 

,7 

36.8 

0 

0 

692 

09-11 

5.1 

.9 

10.5 

16.5 

17.0 

3.3 

.6 

37.4 

847 

12-  14 

4.7 

1.2 

0.7 

14.6 

13.5.  . 

2.5 

31.0 

830 

15-17 

5.5 

1.2 

7.6 

14.3 

14.2 

1.6 

.3 

30.4 

760 

18-20 

5.6 

1.3 

7.5 

14.4 

15.8 

1.4 

31.6 

557 

21-23 

4.1 

1.4 

15.1 

20.5 

11.0 

2.7 

34.2 

73 

ALL 

HOURS 

5.3 

1.1 

8.5 

15.0 

16.3 

2.0 

.3 

33.5 

3759 

A  -  2  -  6 
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opntKrmo  uxatioii  'a* 

USAFRAC,  ASHBYILLS  HC 


PBRCBIITAGS  FRBQUBMCy  OF  VARIOUS  AlHOSPBBRIC  PHERGMEHA 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

74490S 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

FORT  DBVBMS  AIM 

5 

MA 

PBRICX)  OP  RECORD:  MAY 

BOURS:  ALL 

80  -  APR  90 

MORB 

1  T8TMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

BAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

«/OR 

HAZE 

BLOVIMG  DUST 

SHOW  £/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSM 

TOTAL 

NO.  OF 

oes 

JAII 

3.8 

.8 

10.0 

14.6 

16.5 

3.6 

.3 

35.0 

4011 

FEB 

.1 

9.1 

1.3 

7.6 

18.0 

17.5 

1.7 

.3 

37.5 

3727 

MAR 

10.5 

.4 

5.7 

16.6 

14.9 

1.6 

.0 

33.1 

4275 

APR 

.1 

16.1 

1.4 

17.5 

16.6 

1.3 

.4 

35.8 

4087 

MAY 

.6 

14.4 

14.4 

18.3 

3.0 

35.6 

4136 

JUH 

.9 

12.5 

12.5 

18.9 

11.0 

42.4 

4227 

JUL 

1.7 

8.5 

8.5 

16.1 

18.6 

43.2 

4144 

AUO 

.9 

7.5 

7.5 

18.4 

15.8 

41.7 

4385 

SEP 

.3 

9.7 

9.7 

19.2 

9.6 

38.5 

4058 

OCT 

.1 

11.1 

11.1 

19.7 

3.6 

34.3 

4190 

HOV 

14.2 

.3 

2.0 

16.6 

19.1 

1.7 

37.4 

3716 

DEC 

5.3 

l.l 

8.5 

15.0 

16.3 

2.0 

.3 

33.5 

3759 

ANNUAL 

.4 

10.2 

.3 

2.8 

13.4 

17.6 

6.3 

.1 

37.4 

48715 

A  -  2  -  7 
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OPKIMTIHO  LOCATIOH  'A'  PKnCBTEAGB  PRBQUBHCy  OF  DAIS  MITB  VARIOUS  AIHOSPHBRIC  PHBfKMERA 

U8AFSTAC,  ASBKVILUI  RC  FROH  StOMARI  OP  DAI  DATA 

STATION  HUMBER:  74490S  STATION  NAME:  PORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECCHVD:  6010-6309,7401-9004 


L8T  TO  UTC:  *05 

MONTS:  ALL 

SOURS: 

ALL 

MORTB 

TS1MS 

LIQUID 

FREBZ 

FROZEN 

BAIL 

ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

PRBCIP 

PRBCIP 

PRBCIP 

PRBCIP 

4/OR 

SNOW 

4/OR 

OBST 

HO.  OF 

HAZE 

SARD 

TO  VSN 

OBS 

JAH 

17.0 

5.4 

28.3 

37.3 

31.8 

12.4 

2.2 

45.7 

534 

FEB 

.6 

19.6 

4.9 

25.1 

37.3 

31.0 

11.8 

2.8 

44.8 

509 

HAR 

1.2 

26.7 

1.9 

20.7 

.2 

39.2 

32.1 

11.3 

.3 

47.9 

574 

APR 

2.2 

39.2 

10.3 

.2 

42.6 

36.1 

8.3 

.7 

49.0 

551 

MAY 

6.4 

41.0 

.4 

41.0 

41.0 

19.0 

55.7 

517 

JUN 

9.8 

38.1 

.2 

38.1 

44.3 

32.2 

61.0 

528 

JUL 

13.8 

32.8 

.4 

32.8 

43.9 

40.5 

60.0 

528 

AUG 

9.3 

34.7 

34.7 

55.2 

40.3 

65.7 

551 

SEP 

3.2 

32.1 

.4 

32.1 

48.6 

26.7 

59.5 

529 

OCT 

1.7 

32.2 

1.0 

32.6 

45.2 

17.2 

54.2 

522 

(•OV 

.4 

32.6 

1.2 

9.9 

38.7 

37.9 

20.3 

48.6 

494 

DEC 

.4 

19.6 

4.8 

29.5 

39.8 

31.3 

9.7 

1.0 

47.3 

505 

ANNUAL 

4.1 

30.5 

1.5 

10.4 

.1 

37.2 

39.9 

20.1 

.6 

53.3 

6342 

A  -  3  -  1 
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OPBRATIHQ  LOCATION  *A' 
UBAFRAC,  ASaEVILU  RC 


PBRCBUTAOB  FREQUERCT  of  OCCURRERCB  of  TBURDBRSTOmS 
FROM  aOURLT  OBSERVATIOHS 


RATIOM  RUMBER: 

744905 

OTATIOH 

LST  TO 

RAMB: 

OTC:  ♦ 

PORT  DEVBNa  AIN  MA 

5 

PERIOD  OF 

RECORD: 

HAV  80 

-  APR  90 

BOURS 

(LST) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

03-05 

1.6 

1.0 

06-08 

,1 

.1 

.8 

.6 

.1 

09-11 

.6 

.8 

.2 

.1 

12-14 

.3 

.5 

.fi 

1.5 

.5 

.1 

15-17 

,1 

1.2 

1.6 

2.9 

2.5 

.8 

.1 

18-20 

.3 

1.5 

1.3 

3.2 

1.6 

1.1 

.4 

21-23 

2.4 

2.2 

ALL 

00UR8 

.1 

.1 

.6 

.9 

1.7 

.9 

.3 

.1 

TOTAL 

OBS 

j  4011 

3727 

4275 

4087 

4136 

4227 

4144 

4385 

4058 

4190 

3716 

3759 

A  -  4  -  1 
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OPBMTim  LOCATION  'A' 
U8AFKZAC,  ASBRVILLK  HC 


PERCENTAGE  PREQUENCY  OP  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RIMBBR:  744905  STATION  NAME:  PORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  HCNTB:  JAN  HOURS:  ALL 


PRBNOMBflA 

1  CAIM 

VARIABLE 

360  -  089 

090  -  179 

180  -  270 

271  -  359 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

45.5 

9.7 

15.6 

21.4 

7.8 

154 

FREBZINO 

PRBCIP 

77.4 

6.5 

6.5 

6.5 

3.2 

31 

FROZEN 

PRBCIP 

38.2 

28.3 

2.7 

8.5 

22.5 

414 

FOG 

56.1 

13.2 

8.3 

10.7 

11.6 

661 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

57.3 

11.8 

8.5 

12.2 

10.2 

567 

TOTAL  OBS  1 

1150 

0 

333 

189 

1013 

1326 

0 

4011 

MONTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

66.7 

33.3 

3 

LIQUID 

PRECIP 

28.7 

33.7 

8.3 

13.6 

15.7 

338 

FREEZING 

PRBCIP 

41.7 

43.8 

14.6 

48 

FROZEN 

PRBCIP 

31.6 

38.8 

4.4 

2.7 

22.4 

294 

FOG 

38.7 

32.5 

6.9 

7.7 

14.2 

653 

FOG  WITH  VIS 

GE  1/2  MILES 

37.6 

32.9 

7.2 

8.4 

13.8 

595 

TOTAL  OBS  1 

936 

0 

559 

224 

780 

1228 

0 

3727 

A  -  5  -  1 
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oPKRKriira  uxxnoK  *a' 
USAFRAC,  ASaSVILLB  AC 


PBRCBHTAGB  FRBQUEIiCr  OF  OCCURRERCBS  OF  AIHOSPHEIUC  PBBIOMBIA 
VERSUS  WIND  DIRECnOR  FROH  SOURLY  OBSERVATICHS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RBCX7RD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTS:  MAR  SOURS:  ALL 


PHENOMENA  { 

CALM 

VARIABLE 

360  -  089 

090  -  179 

180  -  270 

271  -  359 

NO  OF  OBS 

Tsnts 

LIQUID 

PRSCIP 

17.9 

44.3 

9.8 

9.6 

18.3 

458 

FRSBZIRG 

PRECIP 

26.7 

46.7 

26.7 

1 

15 

FROZEN 

PRECIP 

21.1 

40.1 

12.1 

6.1 

20.6 

247 

FOG 

31.8 

35.0 

11. 0 

10.1 

12.1 

635 

FOG  WItH  VIS 
GE  1/2  MILES 

20.7 

36.3 

11.2 

11.0 

12.8 

571 

TOTAL  OBS 

1  845 

0 

770 

367 

823 

1470 

0 

4275 

NORTH:  APR 

SOURS:  ALL 

TSIMS  1 

25.0 

50.0 

25.0 

4 

LIQUID 

PRECIP 

22.1 

41.4 

14.2 

12.1 

10.3 

671 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

10.9 

46.9 

3.1 

3.1 

35.9 

64 

FOG 

30.6 

40.4 

10.2 

10.8 

8.1 

679 

FOG  WITS  VIS 
GE  1/2  MILES 

28.7 

41.9 

9.7 

11.4 

8.3 

630 

TOTAL  OBS 

1  680 

0 

809 

536 

939 

1122 

0 

4086 

A  -  5  -  2 
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OPBRATIira  LOCATIOM  ’A’ 
USAFKXAC,  ASHBVILLB  NC 


PgRCBNTAOB  FDBgUEHCy  OF  OCCURRSNCBS  OP  AIMOSPHERIC  PBBHONEIIA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

CALM 

VARIABLE 

360  -  089 

090  -  179 

180  -  270 

271  -  359 

NO  OF  OBS 

TSTM8 

26.1 

8.7 

30.4 

21.7 

13.0 

23 

LIQUID 

PRKCIP 

26.0 

41.2 

10.5 

11.4 

10.9 

588 

FREEZING 

PRECIP 

frozbh 

PRECIP 

FOG 

36.8 

35.5 

9.7 

12.1 

6.0 

753 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

35.9 

35.9 

9.6 

12.4 

6.1 

718 

TOTAL  OBS  1 

866 

0 

846 

639 

1014 

771 

0 

4136 

MONTH:  JUN 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

23.1 

7.7 

7.7 

35.9 

25.6 

39 

LIQUID 

PRECIP 

30.6 

29.2 

17.8 

10.0 

11.6 

507 

FREEZING  1 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

38.0 

23.9 

18.0 

12.8 

7.3 

795 

FOG  WITH  VIS 

GB  1/2  MILES 

37.5 

24.2 

18.0 

12.8 

7.5 

773 

TOTAL  OBS 

1  1083 

0 

529 

442 

1106 

907 

0 

4227 

A  -  5  -  3 
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OPERATIHa  LOCATIOB  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHBVIIXB  IK 


PERCEMTASB  FREQt/EMCY  OF  OCCUIWBNCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRBCTIQH  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  { 

CALM 

VARIABLE 

360  -  089 

090  -  179 

180  -  270 

271  -  359 

NO  OF  OBS 

Tsms 

12.9 

11.4 

10.0 

45.7 

20.0 

70 

LIQUID 

PRBCIP 

36.7 

25.0 

11.1 

20.1 

7.1 

324 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

POO 

46.0 

14.2 

11.2 

24.9 

3.7 

666 

FOG  WITH  VIS 
CE  1/2  MILES 

45.0 

14.4 

11.3 

25.4 

3.9 

645 

TOTAL  OBS 

1  1176 

0 

352 

361 

1312 

943 

0 

4144 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

32.5 

2.5 

15.0 

27.5 

22.5 

40 

LIQUID 

PRECIP 

34.3 

27.9 

11.5 

16.3 

9.9 

■  312 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN  ' 

PRBCIP 

FOG 

51.6 

17.2 

7  .  ■ 

18.0 

5.? 

797 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

50.0 

17.7 

7.4 

19.5 

5.3 

768 

TOTAL  OBS 

1  1330 

0 

521 

387 

1257 

890 

0 

4385 

A  -  5  -  4 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
U8APBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74490S  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


PHENOMENA 

1  CAIM 

VARIABLE 

360  -  089 

090  -  179 

180  -  270 

271  -  359 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

28.6 

14.3 

42.9 

14.3 

14 

LIQUID 

PRSCIP 

32.4 

37.2 

7.3 

7.1 

15.9 

395 

FREEZING 

PRBCIF 

FItOZEN 

PRECIP 

FOG 

51.2 

22.7 

8.0 

10.1 

8.0 

775 

FOG  WITH  VI3 
GE  1/2  MILES 

49.5 

23.4 

8.3 

10.4 

8.4 

713 

TOTAL  OBS  1 

1  1340 

0 

462 

318 

1041 

897 

0 

4058 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

25.0 

25.0 

50.0 

4 

LIQUID 

PRECIP 

39.3 

26.5 

11.3 

10.3 

12.6 

468 

FREEZING 

I’RECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

56.7 

17.4 

8.4 

11.2 

6,4 

824 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

53.2 

18.9 

8.8 

12.3 

6.9 

741 

TOTAL  OBS 

1393 

0 

528 

381 

979 

909 

0 

4190 

A  -  5  -  5 
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OPBRATING  LOCATION  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  IK 


PSRCBNTAOB  FREQUBNCy  OF  OCCUIUtBlfCBS  OP  AUKSPBBRIC  PHBNOHBIIA 
VBRSUS  WIHD  DIRBCnCH  FROH  BOUBLY  OBSBRVATIGH8 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  HAMB:  FORT  DBVQIS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH:  NOV 

HOURS:  ALL 

PBENOMBNA  | 

CALM 

VARIABLE 

360  -  089 

090  -  179 

180  -  270 

271  -  359 

NO  OF  C»S 

TSOMS 

LIQUID 

PRBCIP 

31.6 

21.1 

10.2 

16.9 

20.2 

531 

FREEZING 

PRBCIP 

63.6 

18.2 

18.2 

11 

FROZEN 

PRBCIP 

22.4 

28.9 

7.9 

40.8 

76 

FOG 

45.4 

18.9 

8.2 

11.4 

16.1 

709 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

40.6 

20.5 

9.1 

12.8 

17.0 

635 

TOTAL  OBS 

1  998 

0 

348 

227 

963 

1180 

0 

3716 

HOirrH:  DEC  HOURS:  ALL 


TSTMS 


LIQUID 

PRBCIP 

42.9 

19.7 

6.9 

14.3 

16.3 

203 

FREEZING 

PRECIP 

36.6 

41.5 

2.4 

19.5 

41 

FROZEN 

PRECIP 

37.2 

22.3 

5.8 

9.5 

25.3 

328 

FOG 

51.9 

19.5 

4.6 

9.7 

14.3 

609 

FOG  WITH  VIS  1 
GE  1/2  MILES  1 

50.4 

20.8 

4.3 

10.0 

14.5 

559 

TOTAL  OBS 

1  1202 

0 

311 

117 

909 

1220 

0  3759 

A  -  5  -  6 
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OPBRATINO  LOCATIOR  *A* 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  PRSgUENCY  OF  OCCURRENCES  OP  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTICM  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIM  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST  TO  OTC: 

♦  5 

MONTES;  ALL 

PHENOMENA 

1  CAUt 

VARIABLE 

360  -  089 

090  -  179 

180  -  270 

271  -  359 

NO  OF  OB" 

TSTMS 

21.8 

10.7 

11.7 

36.0 

19.6 

197 

LIQUID 

PRECIP 

30.3 

32.1 

11.4 

12.9 

13.3 

4949 

FREEZING 

PRECIP 

47.9 

33.6 

2.1 

1.4 

15.1 

146 

FROZEN 

PRECIP 

31.6 

32.0 

5.3 

6.8 

24.4 

1423 

FOG 

44.8 

24.0 

9.4 

12.6 

9.2 

8558 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  HILES 

43.0 

24.6 

9.6 

13.4 

9.3 

7915 

TOTAL  OBS 

1  12999 

0 

6368 

4188 

12216 

12943 

0  48714 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRKIPITATIOR,  SnOWPALL,  SNCM  DEPTH  SUH1ARIBS 
ALL  TABLES  IM  PART  B  ARE  CREATED  FROM  SUMIARY  OP  DAY  (SOD)  DATA. 

FERCEMT  OCCURRERCE  FREQUENCY. 

these  tables  give  the  percent  occurrence  frequency  of  precipitation, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMtARIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUMIARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OP  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERL'EWT  OP  DAYS  WITH  HO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AMD  PERCENT 
CX  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUM4ARIES  ALSO  PROVIDE  AM  OBSERVATIOM 
COUNT.  A  VALUE  OF  *.0’  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  f<X.  WHICH  LESS 
THAN  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DEMOTES  A  YEAR{S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS/YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  MOTE.*  LEAST  AMOUNTS  ARB  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS/YEARS  ONLY.  ’.OO’  MEANS  HO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  ".O*  MEANS  HO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESP*cttveLY .  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  CSS- 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOB  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  -.00'  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
-.0-  MEANS  NO  SNOWFALL  FOB  THE  MONTH,  AND  "O-  MEANS  HO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/SHOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  <»■  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNCW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUIMARY,  1HS 
SNOW-YEAR  IS  CONSirERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TQ.  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRSl  (Ofi  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMN  69  OF  AWS  FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  •'EAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ’.O'  OR  ’TRACE'  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUm  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNCW  MELT.  THIS  SUWIARY  IS  HOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  FOR. 


B  -  1 
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mm  1 .  IF  TBB  MIHHUM  MKXnn  RBCCRDBD  IH  TBB  HOMTBLY  TOTALS  OR  DAILT 
KXTRBHSS  IS  A  TKACE,  TRS  WORD  'TRACK*  WILL  APPEAR  IH  THE  APPROPRIATE 
COLUHN. 

ROTE  2.  TABLES  IHCLUDB  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MOffTBS  ARB  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATIOH  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUBS 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARE  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMEirT  MALFUNCTION.  BUT 
MORE  TRAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  BAS 
BEEN)  CLOSED. 

ROTE  4.  IH  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUIMARIBS,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  S.  BEFORE  JANUARY  19S6,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUMMARY  OF  DAY 
INCLUDED  RAIL. 


NOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS: 

AIR  FORCE  NAVY  AMD  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945;  0800  LST  THROUGH  JUN  1952;  0030  GMT 

JAN  1946  TO  MAY  1957:  1230  LST  JUN  1952  TO  MAY  1957:  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


NOTE  7.  24-HOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNWFALL  AND  SNCW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUE  24-HOUB  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-HOUR  AMOUNTS  MAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  "MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT"  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  -TIME  PERIODS 
MAY  HOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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OraWTIRa  LOCATIOH  'A’  PBRCKinACK  FRaQUEMCY  OP  OCCimRERCX  OP  PRXCIPITATIOII  IH  IRCBBS 

USAPEXAC,  ASBEVnXB  AC  PROM  SUMMRy  OP  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  744905  STATIOH  NAME:  FORT  DEVBMS  AIN  KA  PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 


LOT  TO 

VTC:  *05 

MCNTTB:  ALL 

BOUNS 

:  ALL 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAN 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NOME 

52.9 

53.1 

51.7 

44.6 

46.6 

50.7 

54.2 

54.5 

57.6 

56.0 

50.8 

47.7 

51.7 

TRACE 

14.6 

14.4 

14.7 

14.8 

13.1 

13.0 

11.2 

11.9 

10.6 

11.3 

14.2 

19.2 

13.6 

.01 

3.6 

2.1 

1.8 

3.0 

2.4 

1.6 

2.9 

2.4 

1.9 

2.6 

2.5 

2.1 

2.4 

.02-. 05 

6.4 

5.4 

7.3 

6.9 

7.6 

7.9 

6.3 

6.4 

5.7 

7.0 

4.2 

6.4 

6.5 

.06-. 10 

2.9 

5.3 

4.7 

5.9 

6.3 

5.2 

4.9 

4.2 

3.3 

2.8 

3.5 

5.5 

4.5 

.11-. 25 

5.2 

6.9 

6.5 

8.2 

9,8 

7.8 

6.3 

8.0 

6.3 

6.6 

7.9 

4.9 

7.0 

.26-. 50 

5.4 

5.3 

4.8 

7.6 

6.4 

6.3 

5.8 

3.6 

4.3 

3.9 

5.0 

6.2 

5.4 

.51-1.00 

5.5 

4.7 

5.3 

5.6 

5.7 

4.2 

5.4 

5.5 

6.1 

4.3 

8.1 

4.5 

5.4 

1.01-2.50 

3.4 

2.8 

3.2 

3.1 

2.0 

3.9 

3.1 

3.3 

4.1 

5.1 

3.8 

3.4 

3.3 

2.51-5.00 

.2 

.3 

.2 

.4 

.2 

.2 

.4 

.2 

.2 

5.01-10.00 

1 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DAYS  with 

MBAS  AMTS 

32.5 

32.5 

33.7 

40.6 

40.3 

36.3 

34.7 

33.3 

31.9 

32.7 

35.0 

33.1 

34.7 

TOTAL  NO.  OF 

OBSERVATIONS 

560 

533 

600 

576 

543 

554 

554 

576 

540 

532 

520 

532 

6622 
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OPBRATIHa  LOCATION  'A' 
USAreiAC,  ASBKVILLB  RC 


TOTAL  HOWTHLy  PRSCIPITATIOH  AMOUNTS  IN  IHCHBS 

non  sammj  of  day  data 


STATION  mjHBBA:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVBIS  AIR  MA 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OP  RECORD:  6010-6309,7401-9004 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

.80* 

2.14* 

3.90* 

6.84* 

61 

2.12* 

1.30* 

2.25* 

3.78* 

3.44* 

2.93* 

1.90* 

3.01* 

5.35* 

1  03* 

4.12 

3.85 

35.08* 

62 

2.64 

3.81 

1.90 

3.82 

2.65 

1.93 

3.06 

6.40 

4.36 

9.24 

3.30 

3.91 

47.02 

63 

2.47 

2.66 

3.96 

1.90 

2.03 

1.48 

1.05 

1.60 

3.68 

20.83* 

74 

TRACE* 

1-96* 

1.70* 

2.23* 

2.77* 

3.01* 

1.79* 

2.45 

9.94 

2.49* 

3.10 

5.27 

36.71* 

75 

4.30 

3.81 

3.24 

2.51 

2.63 

3.60 

3.51 

6.18 

7.46 

5.09 

4.92 

4.93* 

52.20* 

76 

4.93 

2.40 

2.26 

2.83 

2.64 

.93 

3.04 

5.87 

1.96 

4.81 

1.06 

2.73 

35.46 

77 

3.92 

2.69 

5.38 

4.53 

1.54 

4.67 

3.07 

2.79 

5.90 

5.18 

5.18 

5.92* 

50.77* 

78 

8.43 

1.16 

2.70 

2.29 

2.99 

3.88 

3.03 

4.96 

1.14 

3.31 

2.42* 

3.63* 

39.94* 

79 

11.27 

2.69 

4.77 

4.95 

4.83 

.83 

4.51 

5.34 

3.17 

5.73 

3.76 

1.39* 

53.24* 

80 

.77 

1.09 

6.62 

5.88 

2.38 

3-61 

3.65 

1.35 

1.90 

3.86 

4.96 

.66 

36.93 

81 

1.12 

7.16 

.50 

4.11 

3.14 

4.02 

5.81 

2.16 

4.67 

5.15 

4.39 

5.83 

46.06 

82 

4.14 

3.30 

3.33 

3.49 

3.15 

11.75 

4.64 

2.87 

3.59 

3.33 

4.71 

1.08* 

49.38* 

83 

3.96 

4.64 

11.11 

7.87 

6.07 

2.59 

2.07 

3.91 

1.16 

4.66 

9.84 

6.48 

64.36 

84 

2.52 

5.52 

5.10 

4.32 

9.83 

3.90 

4.08 

1.02 

.80 

4.32 

3.31 

3.19 

47.91 

85 

1.21 

2.30 

2.68 

2.09 

3.20 

3.33 

4.48 

6.90 

4.84 

3.17 

6.52 

1.64 

42.36 

86 

4.35 

2.47 

4.19 

2.07 

1.54 

6.81 

5.99 

4.10 

1.61 

2.24 

3.95 

6.69 

46.01 

87 

4.98 

.05 

3.45 

11.12 

.96 

3.19 

1.41 

3.25 

6.52 

3.77 

3.05 

2.13 

43.88 

88 

2.36 

2.92 

2.35 

3.18 

3.95* 

1.18* 

6.42* 

3.34 

2.34* 

3.36 

6.89* 

1.06* 

39.35* 

89 

.77 

2.43 

2.45 

4.14 

6.56* 

5.12 

3.83* 

4.90 

6.60* 

6.26* 

3.40* 

.67* 

47.29* 

90 

4.73 

4.09 

1.89 

4.50 

15.21* 
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OPBMTIMO  UJCATIOH  'A' 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


TOEAL  MQimLY  PRBCIPITATIGH  AKXJim  IH  IHCBB8 
FKCM  SUMAjnr  OF  DAY  QAn 


STATIOn  NUMBER:  74490S  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 
MONTH;  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


ANNUAL 


LEAST  1 

.77 

.05 

.50 

1.90 

.96 

.03 

1.05 

1.02 

.80 

2.24 

1 .06 

.86 

35.46 

GREATEST  ^ 

11 .27 

7.16 

11.11 

11.12 

9.03 

11.75 

6.42 

6.90 

9.94 

9.24 

9.84 

6.69 

64.36 

KEAN 

3.03 

3.07 

3.77 

4.20 

3.30 

3.05 

3.56 

3.06 

3.92 

4.48 

4.41 

3.87 

45.78 

MEDIAN 

3.94 

2.69 

3.29 

3.97 

2.65 

3.61 

3.51 

3.63 

3.64 

4.32 

4.12 

3.05 

46.01 

SD 

2.663 

1.651 

2.355 

2.292 

2.208 

2.619 

1.423 

1.830 

2.585 

1.632 

1.948 

1.985 

8.342 

TOTAL  OBS 

560 

533 

600 

576 

543 

554 

554 

578 

540 

532 

520 

532 

6622 

THE  GREATEST  VALUE  OF  11.75  OCCURRED  ON  06/82 


NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPKMTIira  LOCATIOM  'A' 
USARIAC,  ASBKVILLB  RC 


EXTRBffi  DAILY  PRBCIPITATIOH  AMOUITTS  IH  INCHES 
PRQH  SUHHARy  OP  DAY  DATA 


STATION  mjMBBN:  744905  STATION  NAME:  FONT  SEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 


liST 

TO  ITTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

.00* 

.80* 

2.13* 

2.13* 

61 

1,77* 

.89* 

.98* 

1.44* 

.93* 

.81* 

.92* 

1.44* 

3.26* 

.70* 

1.19 

1.49 

3.26* 

62 

1.23 

.95 

1.32 

1.37 

.70 

.79 

1.23 

1.88 

2.04 

3.36 

1.31 

1.69 

3.36 

63 

.71 

1.00 

1.16 

.57 

.78 

.35 

.45 

.28 

1.89 

1.89* 

74 

TRACK* 

.70* 

1.66* 

.79* 

.87* 

1.57* 

.72* 

.72 

2.46 

1.25* 

.70 

1.72 

2.46* 

75 

.95 

1.02 

1.07 

.92 

1.13 

1.55 

1.25 

2.51 

2.13 

2.13 

2.20 

1,66* 

2.51* 

76 

1.15 

.96 

.68 

.91 

.92 

.40 

1.36 

1.42 

.80 

2.01 

.34 

.76 

2.01 

77 

1.41 

1.50 

1.73 

1.61 

.51 

1.06 

.93 

1.84 

1.76 

1.66 

1.25 

1.39* 

1.04* 

78 

1.69 

1.12 

1.15 

.69 

1.02 

1.22 

.73 

2.19 

.54 

1.49 

.63* 

.93* 

2.19* 

79 

3.12 

.95 

1.41 

1.84 

1.37 

.33 

1.21 

1.33 

1.18 

1.94 

1.90 

.56* 

3.12* 

80 

.67 

.39 

1.86 

2.51 

.98 

2.14 

1.52 

.55 

.79 

1.57 

1.57 

.48 

2.51 

ei 

.46 

1.72 

.21 

1.32 

.80 

1.70 

1.51 

.83 

1.25 

1.32 

.92 

1.55 

1.72 

82 

1.36 

1.52 

.57 

.68 

.99 

3.41 

2.05 

2.08 

.84 

1.95 

2.00 

.67* 

3.41* 

83 

1.71 

1.60 

2.02 

1.40 

1.25 

1.31 

.74 

1.64 

.99 

1.46 

2.31 

1.50 

2.31 

84 

.81 

1.23 

1.33 

1.49 

2.95 

1.75 

1.66 

.74 

.28 

1.78 

1.11 

1.13 

2.95 

85 

.59 

1.42 

1.11 

.63 

1.04 

.59 

1.76 

2.09 

1.40 

1.36 

2.24 

.66 

2.24 

06 

1.52 

.76 

1.48 

.37 

.45 

2.51 

1.63 

1.54 

.55 

1.04 

1.72 

2.65 

2.65 

87 

1.10 

.05 

1.76 

3.60 

.21 

1.32 

.88 

1.06 

1.24 

1.68 

1.19 

.62 

3.60 

88 

.82 

1.04 

1.28 

1.11 

1.04* 

.45* 

1.72* 

1.02 

2.20* 

2.25 

2.03* 

.61* 

2.25* 

09 

.28 

1.16 

.85 

1.28 

1.73* 

1.20 

1.38* 

1.08 

2.45* 

1.52* 

.69* 

.50* 

2.45* 

90 

1.75 

1.35 

.52 

1.42 

1.75* 
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MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  MOV  DEC  ANNUAL 


THE  GREATEST  VALUE  OF  3.60  OCCURRED  ON  04/05/87 


NOTE:  ♦THE  VALUE  IS  RASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOB  THE  MONTH 


B  -  2  -  3B 
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OPBRATIira  LOCATION  'A'  PBRCBNTAOB  PREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FKM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIR  HA  PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 


LST  TO 

UTC:  »05 

HOMTB:  ALL 

aOURS: 

:  ALL 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

NONE 

64.5 

67.2 

74.4 

88.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

88.1 

61.5 

86.8 

TRACE 

13.4 

15.9 

12.6 

7.8 

.4 

.7 

6.9 

21.1 

6.6 

0.1-0. 4 

6.3 

3.2 

2.8 

.9 

1.3 

3.8 

1.5 

0.5-1. 4 

4.6 

4.9 

5.2 

.9 

.2 

1.2 

4.9 

1.8 

1.5-2. 4 

3.2 

2.8 

1.0 

.9 

.2 

1.0 

2.6 

1.0 

2. 5-3. 4 

1.4 

2.4 

.8 

.2 

.2 

.4 

1 .9 

.6 

3. 5-4. 4 

1.3 

.9 

.7 

.3 

.2 

.4 

1.5 

.4 

4. 5-6. 4 

2.5 

.8 

1.3 

.3 

.2 

1.1 

.5 

6.5-10.4 

2.1 

1.3 

1.0 

.3 

.4 

1.1 

.5 

10.5-15.4 

.5 

.2 

.2 

.2 

.2 

.1 

15.5-25.4 

.2 

.4 

.4 

.  1 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DAYS  WITH 

MEAS  AKTS 

22.1 

16.9 

13.0 

3.8 

.2 

.6 

5.0 

17.5 

6.6 

TOTAL  HO.  OF 

OBSERVATIONS 

560 

533 

601 

576 

544 

554 

554 

578 

540 

534 

520 

532 

6626 
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OPERATINO  lOCATIO*  'A' 
USAFEIAC,  ASBEVILLB  IK 

TOTAL  HOHTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

!f  INCHBS 

ST  ATION  RUMBER:  744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA 

L3T  TO  UTC:  *05 

PBRIOD 

HORTB: 

OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 
ALL  HOURS:  ALL 

YEAR 

JAM 

FEB 

HAR 

A^R 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

wov 

DEC 

AifNUAL 

60 

TRACE* 

TRACE* 

26.2* 

26.2* 

61 

30..* 

11.4* 

14.5* 

6.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

8.4 

24.4 

62 

4.8 

33.4 

10.2 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

1.7 

14.8 

70.0 

63 

12.1 

17.7 

18.8 

.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

48.9* 

74 

TRACK* 

4.1* 

1.2* 

7.1* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

2.3 

8.4 

23.1* 

75 

13.3 

18.2 

9.4 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.3 

25.6* 

72.0* 

76 

18.9 

3.8 

14.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

2.8 

13.8 

53.5 

77 

32.0 

10.0 

13.9 

.6 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

18.0* 

78.0* 

78 

34.3 

23.0 

11.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.5* 

8.8* 

81.6* 

79 

17.1 

6.5 

TRACE 

2.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.B 

TRACE 

1.7* 

32.9* 

80 

.4 

8.9 

5.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.0 

7.6 

34.7 

31 

12.5 

8.5 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

27.3 

48.7 

82 

19.5 

7.9 

9.2 

11.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4* 

50.0* 

83 

21.5 

34.0 

.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

19.5 

75.8 

84 

25.3 

1.0 

33.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

11.4 

70.9 

85 

6.4 

7.0 

9.6 

6.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.4 

9.0 

43.6 

86 

7.7 

11.5 

2.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.0 

4.1 

35.5 

87 

50.0 

.5 

2.4 

14.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

8.0 

82.8 

88 

19.3 

17.7 

7.2 

TRACE 

.0* 

,0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0 

.0* 

1.0* 

45.2* 

89 

2.0 

3.3 

6.5 

TRACE 

.0* 

.0 

.0* 

.0 

.C  ' 

.0* 

4.0* 

6.2* 

22.0* 

90 

23.5 

20.5 

3.2 

.  1 

47.3* 
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OPKMTIHO  LOCATIOH  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILU  NC 


TOTAL  M3NTHLT  SHOWFALL  AH0UNT3  IN  INCHES 
FROM  SUMtARY  OF  DAY  DATA 


STATICH  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT 

LST  TO  UTC:  *05 

OEVENS 

AIN  HA 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD:  6010-6309,7401-9004 

ALL  HOURS:  ALL 

YEAR  1 

JAN 

FEB  MAR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV  DEC  ANNUAL 

LEAST 

.4 

.5  TRACE 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.1 

34.7 

GREATEST 

50.0 

34.0 

33.2 

14.0 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.8 

12.0 

27.3 

95.0 

MEAN 

17.8 

13.0 

8.6 

2.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

3.6 

13.5 

57.3 

MEDIAN 

16. 0 

9.5 

8.2 

.1 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

11.4 

53.5 

SD 

12.495 

10.047  e 

.056 

4.117 

.367 

.000 

.000 

.000 

.000 

1.372 

4.064 

7.424 

18.031 

TOTAL  OBS 

560 

533 

601 

576 

544 

554 

554 

578 

540 

534 

520 

53i 

6626 

THE  GREATEST  VALUE 

OF 

50.0 

OCCURPED  ON 

01/87 

NOTE: 

•THE  VALUE 

IS  BASED  ON  A 

MONTH  WITH 

LESS 

THAN  90% 

OF  THE 

DATA  AVAILABLE 

FOR  THE 

MONTH 
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GPKRKTIIia  lOCATIOR  -A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


EXTREME  DAILY  SROWFALL  AMCXIMTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


ffTATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  SEVERS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 


LST  TO  UTC; 

:  *05 

MONTH; 

;  ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

jm* 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

TRACE* 

TRACE* 

21.3* 

21.3* 

61 

22.2* 

9.4* 

7.9* 

3.5* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

8.3 

15.5 

22.2* 

62 

4.8 

10.4 

6.5 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.8 

8.4 

10.4 

63 

8.5 

9.2 

7.2 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.2* 

74 

TRACE* 

2.7* 

1.2* 

5.5* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

3.7 

5.5* 

75 

9.6 

4.3 

4.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

8.0* 

9.6* 

76 

7.0 

1.7 

8.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.6 

4.5 

8.8 

77 

8.5 

3.0 

6.9 

.6 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

4.0* 

8.5* 

78 

12.7 

'»3.0 

5.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

:.o* 

3.8* 

23.0* 

79 

4.8 

3.2 

TRACE 

2.1 

.0 

,0 

.0 

.0 

,r» 

4.3 

TRACE 

1.3* 

4.8* 

80 

.3 

3.8 

5.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.0 

7.0 

12.0 

81 

4.6 

7.0 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

12.1 

12.1 

82 

8.8 

4.0 

3.2 

9.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7* 

9.0* 

83 

15.3 

16.0 

.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

8.0 

16.0 

84 

9.0 

1.0 

12.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

6.0 

12.0 

85 

2.2 

3.1 

4.2 

4.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

3.5 

4.2 

86 

5.0 

5.0 

1.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.0 

2.0 

6.0 

87 

12.0 

.5 

.8 

8.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

2.0 

12.0 

88 

10.0 

10.0 

5.2 

TRACE 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0 

.0* 

1.0* 

10.0* 

89 

2.0 

2.0 

5.1 

TRACE 

.0* 

.0 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

4.0* 

5.0* 

5.1* 

90 

6.4 

.0 

2.1 

.1 

7.0* 
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OPEmTIRO  LOCATIOH  'A' 
USAF8TAC,  ASBBVILLB  RC 


EXTTtBtB  DAILY  SROMFALL  AMOURTS  IH  IRCHES 
FROM  SIMURY  (V  DAY  DATA 


STATIOH  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT 
LST  TO  UTC:  +05 

DBVENS 

AIN  MA 

PERIOD 

MOtnS: 

OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 

ALL  HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB  MAR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  HOV  DEC  AHRUAL 

GREATEST  22.2  23.0  12.0  9.0  1,5  .0  .0  .0  .0  4.3  12.0  21.3  23.0 

TOTAL  OBS  560  533  601  576  544  554  554  578  540  534  520  532  6626 

THE  GREATEST  VALUE  OF  23.0  OCCURRED  ON  02/07/78 

NOTE:  ♦TOE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  TOE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRKrma  locatior  'A' 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCBIITAOB  FraQUEMCY  OF  OCCURRERCB  OF  SHOW  DEPTH  IN  IHCBES 
FEOM  SUMARY  OF  DAY  DATA 


8TATIOR  HUMBER: 

1  744905 

STATION 

LST  TO 

NAME:  FOBT  DBVBIIS  AIN 

UTCs  +05 

MA 

PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

6010-6309,7401-9004 
:  ALL 

AHCxnrrs 

(INCRBS) 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

IfCSIfB 

14.6 

15.0 

51.1 

93.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

87.1 

41.9 

75.2 

TRACE 

7.9 

11.3 

12.0 

2.8 

.4 

4.2 

14.8 

4.5 

1 

13.0 

8.3 

7.0 

1.2 

2.1 

6.8 

3.2 

2 

6.4 

5.4 

4.2 

.2 

2.1 

8.3 

2.2 

3 

9.3 

6.9 

3.5 

.9 

.2 

1.2 

6.8 

2.4 

4-6 

14.1 

16.7 

10.8 

.7 

2.3 

7.9 

4.4 

7-12 

21.3 

19.1 

9.5 

.7 

1.0 

11.5 

5.3 

13-24 

12.3 

15.9 

2.0 

2.1 

2.7 

2S-36 

1.1 

1.3 

.2 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DAYS  WITH  1 

NEAS  AMTS 

77,5 

73.7 

36.9 

3.5 

.2 

.2 

8.7 

43.2 

20.3 

TOTAL  NO.  OF 

OBSERVATIONS 

560 

533 

601 

576 

544 

554 

554 

578 

541 

534 

520 

532 

6627 
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OPKIWTIIK  UCATIOH  'A'  BCTRBIB  DAILY  SUCH  DEPTH  AMOUHTH  IN 

USAFRAC,  ASBEVILLI  RC  FROH  SUtMARY  OP  DAY  DATA 

RTATIOH  HUMBER:  74490S  STATIOH  NAME:  FORT  DEVERS  AIR  MA 

LST  TO  UTC:  *05 

INCHES 

PERIOD 

HOHTB: 

OF  RECORD:  6010- 

ALL  HOURS:  ALL 

6309,7401 

o 

1 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HSY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

0* 

0* 

21* 

21* 

61 

25* 

14* 

10* 

3* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0 

8 

22 

25* 

62 

11 

16 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

1 

9 

16 

63 

11 

13 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16* 

74 

TRACS* 

9* 

0* 

6* 

0* 

0* 

0* 

0 

0 

0* 

2 

3 

9* 

75 

9 

13 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

17* 

17* 

76 

16 

8 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

18 

77 

26 

19 

8 

TRACK 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

10* 

26* 

78 

24 

29 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3* 

3* 

29* 

79 

6 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

1* 

6* 

80 

TRACE 

7 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

5 

9 

81 

6 

4  TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

13 

82 

17 

15 

7 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2* 

17* 

83 

14 

26 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

26 

84 

12 

8 

15 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

15 

85 

5 

10 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

10 

86 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

1 

6 

87 

28 

26 

17 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

3 

28 

88 

13 

12 

5 

0 

0* 

0* 

0* 

0 

0* 

0 

0* 

1* 

13* 

89 

TRACE 

4 

3 

TRACE 

0* 

0 

0* 

0 

0* 

0* 

4* 

5* 

5* 

90 

9 

8 

5 

TRACE 

9* 
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apERXiina  location  'A' 
U8AFBTAC,  A8BXVILLS  NC 


BXTRBHB  DAILY  SHOW  OBPTB  AHOUHTS  IN  INCHES 
FROM  SUMOWY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  MA 

LST  TO  UTCs  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


OREAIEST 


TOTAL  OBS 


28* 


560 


FEB 


29* 


533 


MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


17*  12*  2*  0*  0*  0*  0*  3*  9*  22*  29* 


601  576  544  554  554  578  541  534  520  532  6627 


THE  GREATEST  VALUE  OF  29  OCCURRED  ON  02/07/78 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRATIRa  LOCATIOH  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLB  HC 


FIRST  AMO  LAST  DATS  OP  CXrURRBIICB  BY  SNOW-YBAR 
FROM  SIMIART  OP  DAY  DATA 


STATIOH  miMBBR:  744905  STATIOR  NAME:  PORT  DBVENS  AIM  MA 


PERIOD  OF  RECORD;  6010-6309,7401-9004 
SIKW-YBAR:  1  AUG  -  31  JUL 


SROW-YBAR 

FIRST 

SNOWFALL 

FIRST 

HBASURABLB 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  depth 

60  - 

61 

OCT  25 

DBC  08 

DEC  12 

APR  19 

APR  13 

APR  14 

61  - 

62 

NOV  18 

NOV  20 

NOV  21 

APR  17 

APR  12 

APR  13 

62  - 

63 

OCT  26 

OCT  26 

NOV  19 

HAY  11 

APR  24 

MAR  26 

73  - 

74 

JAN  30 

FEB  06 

FEB  04 

APR  10 

APR  10 

APR  11 

74  - 

75 

NOV  26 

NOV  26 

NOV  26 

APR  08 

APR  08 

APR  05 

75  - 

76 

OCT  30 

NOV  24 

NOV  25 

APR  25 

MAR  19 

MAR  20 

76  - 

77 

OCT  le 

NOV  10 

NOV  11 

MAY  10 

MAY  10 

MAY  10 

77  - 

78 

NOV  23 

NOV  28 

NOV  28 

APR  15 

MAR  26 

MAR  27 

78  - 

79 

NOV  21 

NOV  21 

NOV  22 

APR  17 

APR  14 

APR  10 

79  - 

80 

OCT  10 

OCT  10 

OCT  11 

APR  22 

MAR  14 

MAR  17 

80  - 

81 

NOV  10 

NOV  10 

NOV  18 

MAR  25 

MAR  07 

FEB  27 

81  - 

82 

NOV  07 

DEC  05 

DEC  06 

APR  07 

APR  07 

APR  10 

82  - 

83 

DBC  09 

DEC  11 

DBC  21 

APR  19 

MAR  28 

MAR  28 

83  - 

84 

NOV  12 

DBC  03 

DBC  03 

APR  21 

MAR  30 

APR  04 

84  - 

85 

NOV  13 

DEC  06 

DEC  06 

APR  18 

APR  08 

APR  08 

85  - 

86 

NOV  16 

NOV  16 

NOV  17 

APR  10 

MAR  13 

MAR  11 

86  - 

87 

NOV  05 

NOV  12 

NOV  12 

APR  29 

APR  29 

APR  30 

07  - 

00 

NOV  10 

NOV  10 

NOV  12 

APR  20 

MAR  20 

MAR  07 

00  - 

89 

DEC  05 

DEC  14 

DEC  14 

APR  06 

MAR  27 

MAR  21 

69  - 

90 

NOV  20 

NOV  25 

NOV  25 

APR  18 

APR  07 

MAR  07 

MEDIAN-DATE  NOV  12 


NOV  24  NOV  25 


APR  18  APR  07  MAR  31 
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PART  C 


SURFACB  WIMD  SUMtARIES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  ABE  CREATED  FROM  SUKMARY  OF  DAT  DATA.  SPEEDS  ARB  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARB  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BBOINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  BACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FDR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OP  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OP  RECORD.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FDR  WHICH  LESS  THAN  90%  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUFMARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUttUVRIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  -CALM,*  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  *1-4  KNOT*  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SU»t4ARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  I-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POF)  FOB  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  *CALM*  AND  'VARIABLE*  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,B,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOP  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARE  PRINTED  BELOW  EACH  SUW4ARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  blRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CEILING/VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARK: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  =  .514791  METERS  PER  SECOND 


C 
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OPBIMTIIIO  UXXtlOK  'A' 
USAFETAC,  ASaSVILLB  HC 


PEAK  SURFACE  WIMDS  III  KROTS 
FROM  SUHHARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEMS  AIN  HA 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

A06 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60 

ft 

ft 

ft 

ft 

61 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ENS*35 

NNW* 36 

NNE  39 

N  *35 

RNE*39 

62 

NNW*49 

E  *31 

ESE  43 

NSW  48 

N  *39 

W  31 

SW  43 

NNW  40 

NNW  26 

NW  32 

NNW  39 

H  44 

NNW*49 

63 

NH  40 

HW  35 

Nim  40 

NH  52 

NNW  40 

H  31 

HSW  33 

RRE  37 

S  27 

NH  *52 

74 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

75 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

76 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

23/*21 

27/*37 

27/*37 

77 

30/  34 

01/  37 

31/  35 

28/  45 

07/  37 

22/  35 

30/  28 

31/  24 

21/  28 

35/  29 

27/  41 

31/*29 

28/*45 

78 

20/  44 

03/  35 

28/  37 

30/  35 

30/  30 

33/  26 

21/  25 

33/  20 

36/  30 

35/  26 

22/*30 

31/*44 

20/*44 

79 

29/  32 

33/  34 

20/  38 

30/  40 

34/  29 

30/  28 

34/  26 

25/  23 

17/  39 

22/  30 

18/  38 

33/*35 

30/ *40 

80 

27/  45 

31/  26 

30/  37 

19/  25 

34/  31 

30/  25 

23/  35 

27/  28 

30/  28 

12/  38 

34/  36 

35/  39 

27/  45 

81 

30/  33 

21/  42 

34/  35 

23/  33 

35/  29 

26/  37 

32/  30 

34/  26 

35/*37 

29/  28 

35/  32 

34/*41 

21/*42 

82 

28/*40 

30/  39 

30/  35 

30/  41 

35/*25 

03/*26 

27/  23 

32/  28 

21/  24 

36/  28 

20/  30 

21/*30 

30/*41 

83 

01/  29 

34/  31 

34/  33 

09/  26 

20/  23 

19/  17 

26/*15 

02/* 16 

ft 

ft 

ft 

28/  38 

28/*38 

84 

35/  27 

32/  29 

06/  32 

24/  18 

21/*29 

01/*\B 

22/*22 

27/  17 

29/  26 

22/  21 

27/*31 

29/*26 

06/ *32 

85 

29/  31 

10/  33 

28/  31 

24/  32 

31/  20 

28/  22 

22/  21 

31/  18 

13/  47 

28/  21 

21/  27 

29/  30 

13/  47 

86 

31/  30 

30/*21 

28/  31 

28/  22 

32/  25 

22/  39 

29/  20 

16/  26 

28/  23 

30/  33 

32/  34 

34/*30 

22/*39 

87 

32/  34 

01/  36 

17/  42 

27/  33 

28/  33 

20/  34 

34/  30 

25/  27 

25/  20 

31/*36 

27/  35 

31/  33 

17/*42 

88 

28/  37 

28/  39 

31/  34 

35/*32 

19/*31 

34/*38 

2i,  *30 

29/  27 

35/*21 

28/*31 

33/*35 

25/*37 

28/*39 

89 

31/*34 

28/  38 

30/  34 

34/  33 

17/*36 

32/  43 

35/*32 

09/  18 

19/*35 

25/*30 

31/*40 

27/*36 

32/*43 

90 

27/*31 

22/  40 

27/  37 

25/  32 

22/*40 
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OPKMTIHO  LOCATIOH  'A' 
USAFBIAC,  ASHEVIIXE  NC 


PEAK  SURFACE  irillDS  IH  RMOIS 
FROM  SUIMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  74490S  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIM  MA 

LST  TO  urc:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 
MONTH:  AU,  HOURS:  ALL 


THE  PEAK  WIND  OF  52  FROM  NW  OCCURRED  ON  04/04/63 

NOTE:  “THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

STHE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


C  -  2  -  IB 
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OPBWTIIia  uxxticm  'A*  PBRCBmAOB  FRBQUBHCT  OP  OCCURKBUCK  of  DAlLt  PEAK  Wirms 

USAPRAC,  ASBBVILLB  HC  FRGH  aUMtARY  OP  DAY  DAXA 

STATIOM  nUMBBR:  744905  STATIOR  RAMX:  PORT  DBVERS  AIH  HA  PERIOD  OP  RECORD:  6010-6309,7401-9004 


LST 

TO  OTC: 

♦05 

HONTH 

ALL 

aouRSs 

ALL 

tmm 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPB8DB 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

OB  65 

HBAN 

WIND 

HBDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAM 

2.4 

12.2 

26.7 

21.1 

16.7 

12.0 

6.0 

1.3 

1.6 

.0 

.0 

17.7 

16.0 

450 

FEB 

.9 

13.5 

25.5 

26.2 

17.5 

9.2 

4.3 

2.4 

.5 

.0 

.0 

17.2 

16.0 

423 

NAR 

.2 

6.2 

24.8 

26.4 

12.6 

14.9 

8.5 

3.7 

.6 

.0 

.0 

19.4 

18.0 

483 

APR 

.2 

5.9 

20.6 

27.5 

17.8 

14.5 

8.9 

1.7 

2.6 

.2 

.0 

20.0 

18.0 

461 

HAY 

.5 

9.0 

25.4 

34.5 

19.1 

7.3 

2.2 

1.7 

.2 

.0 

.0 

17.1 

16.0 

409 

Jim 

.7 

14.3 

32.0 

32.5 

12.6 

5.8 

.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

15.3 

15.0 

428 

JUL 

1.2 

16.6 

37.9 

25.6 

11.1 

2.6 

2.4 

.5 

.2 

.0 

.0 

14.4 

13.0 

425 

AUO 

1.4 

22.2 

35.0 

26.2 

11.4 

3.0 

.2 

.2 

.2 

.0 

.0 

13.8 

13.0 

428 

SBP 

1.4 

20.7 

33.5 

27.5 

10.6 

4.3 

.7 

1.0 

.2 

.0 

.0 

14.3 

14.0 

415 

OCt 

1.5 

17.4 

32.6 

25.6 

13.4 

6.2 

2.2 

1.0 

.0 

.0 

.0 

15.2 

14.0 

402 

MOV 

1.9 

19.6 

24.1 

20.6 

14.6 

9.5 

6.6 

2.4 

.5 

.0 

.0 

16.8 

15.5 

378 

DBC 

1.7 

17.0 

27.3 

23.6 

11.7 

9.2 

5.6 

2.9 

1.0 

.0 

.0 

16.8 

15.0 

411 

ANNUAL 

1.2 

14.5 

29.7 

26.7 

14.1 

8.4 

4.1 

1.7 

.7 

.0 

.0 

16.6 

15.0 

5113 

C  -  3  -  1 
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OPERATINC  liOCATIC!*  'A*  PESCBNTACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECxION  VERSUS  WIND  SPEED 

UaAFSTAC,  ASBBVILLB  HC  FROH  BOURLY  OBSERVATIOMS 


STATION  NUNBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(OBOREBS) 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

3.8 

.3 

7.9 

4.8 

5.0 

020-040 

.1 

.3 

.4 

4.7 

5.0 

050-070 

(E)  080-100 

110-130 

.4 

.4 

2.7 

2.0 

140-160 

1.0 

.7 

.3 

2.0 

4.6 

4.5 

(S)  170-190 

2.6 

.7 

.7 

4.0 

4.6 

3.0 

200-220 

2.0 

2.6 

.4 

5.0 

5.1 

5.0 

230-250 

3.1 

2.8 

.6  .1 

6.7 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

3.5 

4.3 

.9 

0.7 

5.5 

6.0 

290-310 

3.7 

4.3 

1.1 

9.1 

5.5 

5.0 

320-340 

4.7 

3.4 

.1 

8.2 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CAI>1 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////'.  /// 

47.7 

niiiniini 

TOTALS 

1  24.9 

22.9 

4,4  .1 

100.0 

2.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  705 

r  -  4  - 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

L3T  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNCTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

3.7 

.7 

9.0 

4.6 

4.0 

020-040 

1.7 

1.0 

.1 

2.9 

4.6 

4.0 

050-070 

.5 

.5 

1.8 

2.0 

(E)  080-100 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

110-130 

.3 

.3 

2.7 

3.0 

140-160 

3.3 

.7 

.3 

4.3 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

3.4 

3.0 

.3 

.1 

6.8 

D.l 

4.5 

200-220 

2.5 

3.5 

.8 

6.8 

5.6 

6.0 

230-250 

1.5 

3.5 

1.5 

6.5 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

i.e 

5.0 

2.1 

8.9 

7.0 

7.0 

290-310 

2.9 

5.5 

2.7 

.5 

11.5 

7.1 

7.0 

320-340 

4.7 

7.3 

1.5 

13.5 

5.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.7 

//////////// 

TOTALS 

27.5 

33.2 

10.0 

.6 

100.0 

4.x 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  876 


C 
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OPXMTIHO  lOCATIOR  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


perceihaoe  frbquehcy  cp  occueremcb  surface  wind  directioh  versus  mird  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME;  FORT  DEVBNS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MOMTH;  JAN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTIOH 

(DECREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

wim) 

MEDIAN 

WIHD 

(N)  350-010 

5.4 

3.1 

1.0 

9.6 

5.0 

4.0 

020-040 

2.4 

1.0 

.1 

3.6 

3.8 

4.0 

050-070 

.9 

.9 

2.1 

2.0 

(E)  080-100 

.6 

.1 

,7 

4.0 

3.0 

110-130 

.8 

.2 

1.0 

2.8 

2.0 

140-160 

1.7 

1.3 

.1 

.1 

3.2 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

3.0 

3.3 

.7 

.5 

7.5 

6.2 

5.0 

200-220 

2.0 

4.1 

.9 

.1 

7.1 

6.4 

6.0 

230-250 

1.2 

5.1 

1.5 

.1 

7.8 

7.5 

8.0 

(W)  260-280 

1.8 

6.8 

3.1 

.3 

12.1 

7.6 

8.0 

290-310 

2.8 

9.2 

4.3 

.6 

16.8 

7.5 

7.0 

320-340  ' 

3.8 

8.1 

2.8 

.2 

14.8 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiimiiiiiiiimmiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiii.iiiiimiiininhiiiiiiiiii 

14.8 

iiuiniiiu 

TOTALS 

26.4 

42.2 

14.6 

1.9 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  069 
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OPBBATING  LOCATIOR  ’A* 
UaAFBTAC,  ASaBVIU,S  RC 


PBRCBHTAGB  FRSgUBRCY  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOM  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROH  SOURLY  OSSERVATIOHS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAM  SOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNCrTS 


DIRECTION  1 
(DBORBSS)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.1 

3.3 

.2 

8.7 

4.5 

4.0 

020-040 

2.7 

.6 

3.3 

3.1 

3.0 

050-070 

.6 

.6 

2.0 

2.0 

(E)  080-100 

.6 

.1 

.7 

3.2 

2.0 

110-110 

1 

.5 

2.0 

1.5 

14C-160 

1.2 

1.2 

2.4 

4.3 

4.5 

(S)  170-190 

3.3 

2.3 

1.0  .1 

6.7 

5.5 

5.0 

200-220 

2.0 

2.4 

1.2 

5.6 

6.2 

6.0 

230-250 

3.2 

3.7 

1.2 

8.1 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

3.7 

7.0 

2.8  .4 

13.8 

6.7 

6.0 

290-310 

5.6 

8.7 

3.4  .4 

18.1 

6.6 

6.0 

320-340 

5.5 

6.0 

.9 

12.3 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/  u  till /iiii/ninn/iiiiiiii/inniiiiniiiiiiiiiinniihnii  mum  iiiiii 

19.1 

//////////// 

TOTALS 

34.0 

35.3 

10,7  ,9 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  ,  818 
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OPERATIHO  LOCATIOR  *A* 
USAFRAC,  ASH8VILLB  HC 


PERCBHTAiGB  FREQUEMCY  OF  OCCUIURKBCB  8URFACB  HIHD  DIRECTIGH  VERSUS  WIND  SPIED 
PROM  SOURLY  OBSBRVATIORS 


8TATIOH  HUMBER:  744905  STATIOH  HAMS:  FORT  DBVERS  AIH  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 
MOHIB:  JAN  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MBAN 

WIND 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

5.9 

1.5 

7.4 

3.3 

3.0 

020-040 

1.1 

1.1 

2.6 

2.0 

050-070 

.3 

.3 

2.5 

2.5 

(E)  ORO-IOC 

.2 

.2 

7.0 

7.0 

110-130 

.3 

.3 

3.0 

3.0 

140-160 

.5 

.2 

.6 

3.3 

2.0 

(8)  170-190 

2.4 

1.7 

.2 

4.2 

4.6 

4.0 

200-220 

3.5 

3.0 

.2 

6.7 

4.8 

4.0 

230-250 

3.8 

3.0 

.6 

7.4 

4.8 

4.0 

(W)  260-200 

5.9 

5.6 

2.3 

13.8 

5.8 

5.0 

290-310 

4.8 

6.4 

2.6 

.2 

13.9 

6.3 

6.0 

320-340 

3.6 

3.2 

.3 

7.1 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CMM 

37,0 

//////////// 

TOTALS 

32.1 

24.8 

6.2 

.2 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  660 
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OPBMKnnO  LOCATION  *A* 
USAFEEAC,  AaaXVILLK  HC 


PBRCBNIMB  niBQVBKrr  OF  OCCURRBNCB  SURFACB  WIMO  DIRBCTION  VBRSUS  WIND  SPBEO 
FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RIMBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AlH  HA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  OTC:  ♦  5  HONTH:  JAR  BOORS:  21-23 


DIRBCTION 

(DEQRBES) 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.8  3.7 

13.4 

4.0 

4.0 

020-040 

050-070 

(B)  080-100 

110-130 

140-160 

(S)  170-190 

1.2 

1.2 

5.0 

5.0 

200-220 

1.2  1.2 

2.4 

9.5 

9.5 

230-250 

4.9  1.2 

6.1 

2.8 

2.0 

(W)  260-280 

7.3  8.5  1.2 

17.1 

5.6 

5.0 

290-310 

7.3  3.7  1.2 

12.2 

4.6 

4.0 

320-340 

4.9  1.2 

6.1 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiimiiinimiiiiinininiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiii 

41.5 

//////////// 

TOTALS 

34.2  20.7  3.6 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'  P2 

C  -  4  -  6 
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OPBMTIHG  LOCATIOM  *A' 
USAFKTAC,  ASBBVILLK  HC 


PBRCBIITAOB  FUBQUEIICY  OF  OCCimRSIlCB  SUKPACB  WIND  DIKBCnOM  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIGHS 

STKTIOH  NUI0ER:  744905  STATION  NAME:  PORT  DBVERS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  »  S  MONTE:  JAN  BOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOM 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAII 

KBDIAR 

(DRaRBES) 

% 

WIND 

WIHD 

(N)  350-010 

5.1 

3.1 

.5 

8.7 

4.5 

4.0 

020-040 

1.6 

.6 

.0 

2.3 

3.8 

4.0 

050-070 

.5 

.5 

2.1 

2.0 

(B)  080-100 

.3 

.0 

.0 

.4 

3.6 

2.0 

110-130 

.5 

.0 

.5 

2.6 

2.0 

140-160 

1.6 

.8 

.1 

.0 

2.6 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.3 

.6 

.1 

5.9 

5.4 

5.0 

200-220 

2.3 

3.1 

.7 

.0 

6.2 

5.7 

6.0 

230-250 

2.5 

3.6 

1.1 

.0 

7.3 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

3.3 

5.9 

2.2 

.1 

11.5 

6.6 

6.0 

290-310 

4.0 

6.8 

2.9 

.3 

14.0 

6.7 

6.0 

320-340 

4.5 

5.7 

1 .2 

.0 

11.4 

5.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.7 

//////////// 

TOTALS 

29.1 

31.9 

9.3 

.5 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4011 


C  -  4  - 
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OPKMTIin  lACATIOR  ’A’ 
USAFKTAC,  ASHBVILLK  RC 


PRRCBRTAOB  PRSQUBHCY  OF  OCCURREMCE  SURFACB  WIRD  DIRBCTIOR  VSR8US  WIRD  SPEBD 
FROM  BOURLY  OBSKRVATIOHS 

SXATIOH  RIMBBR:  744905  STATIOH  RAMS:  FORT  DRVERS  AIR  MA  PERIOD  OF  RKCORO:  HAY  80  -  APR  90 

LOT  TO  UTC:  *  5  MOMTRi  JAR  BOORS:  ALL 


CATBOORY  A:  CBILIHO  OR  200  BUT  LBSS  TRAM  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  QE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BOT  LBSS  TRAM  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIHO  OB  200  FEET. 


WIRD  SPEED  IR  KRCTS 


DIRBCTIOR  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  (S  65 

TOTAL 

MBAII 

MSDIAR 

(DEGREES)  1 

% 

WIRD 

WIND 

(H)  350-010 

11.4 

5.0 

.6 

17.0 

4.1 

4.0 

020-040 

2.5 

.6 

.3 

3.3 

3.9 

3.0 

050-070 

1.7 

1.7 

2.2 

2.0 

(E)  080-100 

.3 

.3 

.6 

6.0 

6.0 

110-130 

.3 

.3 

.6 

3.5 

3.5 

140-160 

1.4 

1.7 

1.7 

.3 

5.0 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

2.8 

1.1 

1.4 

5.3 

5.6 

4.0 

200-220 

.8 

2.5 

.8 

4.2 

6.4 

7.0 

230-250 

.3 

.3 

.3 

.8 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

.3 

.6 

.8 

7.3 

10.0 

290-310 

.8 

.3 

1.1 

7.3 

6.5 

320-340 

4.2 

3.3 

.3 

7.8 

4.3 

4.0 

VAAIABLB 

CALM 

TOTALS 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.0  15.6  6.6  .3 

51.8 

100.0 

//////////// 

2.4  4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  359 
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OPBRKTIIKI  UXATIOR  ’A' 
UBAFRAC,  AStarauB  RC 


PERCBHTAGB  FRBQUBMCY  OP  OCXnntREHCB  SUBFACB  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
PKM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  HA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD 

HOirrB: 

OF  RECORD:  NAY  80  - 
FEB  SOURS:  00-02 

APR  90 

DIRECTION  1 

1-4 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49 

50-64  GE  65  TOTAL 

HEAR  MBDIAH 

(DEGREES)  1 

% 

WIND  WIND 

(N)  350-010  I  4.0 


020-040 
050-070 
(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 


200-220 

25.0 

25.0 

5.0 

5.0 

230-250  25.0 

25.0 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 
290-310 
320-340 

VARIABLE 

CALM  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiumiuiiiiiiiuiiiniiiiiiii  so.o  //////////// 

TOTALS  25.0  25.0  100.0  2.3  4.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4 
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OPBRATINC  LOCATIOR  ’A’ 
USAFKTAC,  ASBBVILLB  NC 


PBRCEirrAaE  frbqubmcy  op  occumsncB  surface  wind  direction  versus  hind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74490S  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  •  APR  90 
MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  (SB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  t  WIND  HIND 


(N)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  OUO-100 
110-130 
140-160 
(S)  17C-190 
200-220 
230-250 
(H)  260-280 
290-310 
320-340 


33.3 


33.3  2.0  2.0 


VARIABLE 

CALM  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  66.7  II II  mill  n 

TOTALS  33.3  100.0  .7  2.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  .  3 
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OPERATINO  LOCATION  'A' 
USAPKTAC,  ASBBVILLB  NC 


PBRCEMTAOB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRBMCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  mND  SPEED 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  BO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  ENOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.0 

5.4 

.5 

11.9 

4.6 

4.0 

020-040 

1.8 

1.2 

.3 

3.3 

4.7 

4.0 

050-070 

.3 

.5 

.8 

4.8 

5.0 

(E)  080-100 

.5 

.2 

.6 

3.8 

4.0 

110-130 

1 

.5 

.2 

.2 

.8 

5.2 

4.0 

140-160 

1.1 

.5 

.3 

1.8 

5.0 

3.5 

(3)  170-190 

3.3 

2.6 

.2 

6.0 

4.3 

4.0 

200-220 

2.0 

1.4 

3.3 

4.3 

4.0 

230-250 

2.1 

1.1 

.2 

3.3 

4.0 

3.0 

(W)  260-280 

2.3 

2.7 

1.1 

6.0 

6.1 

5.5 

290-310 

5.0 

1.5 

.9 

.2 

7.6 

4.7 

3.0 

320-340 

5.6 

3.0 

.6 

9.2 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CAIil 

//////////////////////////////////////////////////////////////////'////////// 

45.3 

mnumn 

TOTALS 

30.5 

20.3 

4.3 

.2 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  662 
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OPEDATinO  LOCATION  'A’ 
USAFKXAC,  ABBEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


DIRBCriON 

(DEGPBBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  ENCTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.2 

6.1 

.9 

13.2 

5.1 

5.0 

020-040 

4.0 

1.7 

.6 

6.3 

4.2 

4.0 

050-070 

1.7 

.4 

2.1 

3.1 

3.0 

(E)  080-100 

.4 

.9 

1.2 

5.2 

5.0 

110-130 

.7 

.1 

.9 

2.9 

2.0 

140-160 

2.4 

.7 

3.1 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

1.5 

1.9 

.7  .2 

.1 

4.5 

6.7 

6.0 

200-220 

2.0 

3.9 

1.2  .4 

7.5 

6.9 

6.0 

230-250 

1.2 

2.0 

.5 

3.7 

5.8 

5.5 

(W)  260-280 

1.1 

6.2 

1.0  .2 

8.6 

7.2 

7.0 

290-310 

3.5 

6.8 

1.7  .2 

12.3 

6.4 

6.0 

320-340 

5.6 

6.5 

1.4  .1 

13.5 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.1 

iiiimiiiii 

TOTALS 

1  30.3 

37.2 

8.0  1.1 

,1 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  , , 

805 
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OPXMTIHO  LOCATIOn  *A* 
USAFBXK,  ASaBVIU,B  DC 


PBRCBIRAGS  FRBQUBKy  OF  OCCURREHCB  SUKPACB  HIHD  DIRBCTIOM  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  74490S  STATION  NAME:  FORT  DEVERS  AIN  NA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTE:  FEB  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAII 

WXMD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.8 

4.8 

.5 

.1 

11.1 

4.8 

4.0 

020-040 

3.5 

1.4 

.5 

5.4 

4.3 

3.0 

050-070 

1.6 

1.6 

3.3 

4.3 

4.5 

(E)  080-100 

.9 

.5 

.1 

1.5 

4.1 

2.5 

110-130 

1.4 

.3 

1.6 

3.5 

3.0 

140-160 

1.5 

1.4 

.3 

3.1 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

1.6 

2.3 

1.6 

.6 

6.1 

7.9 

7.0 

200-220 

1.6 

2.4 

2.3 

.4 

6.6 

7.9 

8.0 

230-250 

2.5 

4.4 

1.6 

.1 

8.6 

6.7 

7.0 

(W)  260-280 

2.0 

5.9 

2.5 

.4 

.1 

10.9 

7.4 

7.0 

290-310 

2.1 

8.9 

2.8 

.4 

14.1 

7.5 

7.0 

320-340 

4.9 

9.1 

1.6 

15.6 

5.9 

6.0 

VARIABLE  1 

1 

CA144 

niiiiiniiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiininniiiii 

12.0 

//////////// 

TOTTALS 

29.4 

43.0 

13.8 

2.0 

.1 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  800 
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OPBIWTING  LOCATIOB  "A" 
USAFBTAC,  ASRSVILLB  HC 


PBRCBRTAGB  FRBQUBMCY  OF  OCCUHREHCE  SURFACE  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


WIHD  SPEED  IN  ENCTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.4 

4.2 

.7 

12.3 

4.4 

4.0 

020-040 

2.8 

1.3 

.1 

4.2 

3.7 

3.0 

050-070 

1.8 

.8 

.1 

2.8 

4.2 

3.0 

(B)  080-100 

1.7 

.5 

.1 

2.4 

3.9 

4.0 

110-130 

1.3 

.3 

1.6 

3.2 

2.0 

140-160 

1.2 

1.6 

.1 

2.9 

5.5 

6.0 

(S)  170-190 

1.5 

3.3 

.9  .4  .1 

6.2 

7.2 

6.0 

200-220 

2.0 

3.6 

1.1  .3  .1 

7.0 

7.1 

7.0 

230-250 

2.6 

4.2 

.4  .1 

7.4 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

2.9 

6.1 

in 

10.4 

6.2 

6.0 

290-310 

4.7 

7.8 

2.1  .1 

14.8 

6.3 

6.0 

320-340  1 

S.3 

0.8 

1.3  .1 

15.6 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.5 

//////////// 

TOTALS 

35.2 

42.5 

CD 

00 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'  .  750 


C  -  4  -  14 


USAFETAC/DS-91/254  -  Page  67 


OPBRATina  UXXIIOK  ’A’ 
U8AFBTAC,  ASBEVIUB  IK 


PBRCEirrAGB  FREQUEBCY  OP  OCCURRBNCB  SUBFACB  WIND  DIRBCTIOM  VERSUS  WIHD  SPBBO 
FROM  BOURLy  OBSERVATIOHS 

8TATIOR  MUMBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AlH  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIHD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  j 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.0 

J.7 

.6 

11.3 

4.4 

4.0 

020-040 

2.8 

X.u 

.2 

3.9 

3.7 

3.5 

050-070 

1.5 

.2 

.2 

1.8 

3.5 

3.0 

(B)  080-100 

1.0 

.2 

.3 

1.5 

5.2 

4.0 

110-130 

l.O 

.3 

.3 

1.6 

5.1 

4.0 

140-160 

1.9 

1.0 

2.9 

4.3 

4.0 

(3)  170-190 

1.6 

2.1 

.6 

.2 

.2 

4.7 

5,7 

6.0 

200-220 

1.8 

2.4 

.5 

.2 

4.9 

5.7 

5.0 

230-250 

1.1 

.6 

.2 

1.9 

4.6 

3.5 

(W)  260-280 

4.4 

4.5 

.6 

9.6 

5.1 

5.0 

290-310 

5.3 

3,7 

.8 

9,9 

4.7 

4.0 

320-340 

7.3 

2.9 

.5 

10.7 

3p9 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.3 

//////////// 

1 

TOTALS 

36.7 

22.6 

4.8 

.4 

.2 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  617 
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OPBRATIira  LOCATIOil  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHKVILLB  RC 


PERCENTAGE  PREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CBSBRVATIOHS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGRESS)  1 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

S-g  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

10.3 

3.8 

14.1 

3.3 

2.0 

020-040 

5.1 

5.1 

2.0 

1.5 

050-070 

1.3 

1.3 

1.0 

1.0 

(E)  080- 100 

1.3 

1.3 

2.0 

2.0 

110-130 

140-160 

1.3 

1.3 

3.0 

3.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.3 

5.0 

5.0 

200-220 

1.3 

2.6 

3.8 

4.3 

5.0 

230-250 

2.6 

2.6 

3.5 

3.5 

(W)  260-280 

1.3 

5.1 

6.4 

6.0 

6.0 

290-310 

1.3 

3.8 

5.1 

4.B 

5.5 

320-340 

5.1 

3.8  1.3 

10.3 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

47.4 

mm  mill 

TOTALS 

1  30.9 

20.4  1.3 

100.0 

2.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.  ,  78 
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opsuTina  liOCATioif  'a* 
UBAFRAC,  A8HEVILU  HC 


PBRCBIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  vnRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRDH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIRECTION  1 

i  1-* 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

•19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

KEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

6.5 

4.9 

.6 

.0 

12.0 

4.6 

4.0 

020-040 

3.1 

1.3 

.3 

4.7 

4.1 

3.5 

050-070 

1.4 

.7 

.1 

2.2 

3.9 

3.0 

(E)  080-100 

.9 

.5 

.1 

1.4 

4.4 

4.0 

110-130 

1.0 

.2 

.1 

1.3 

3.6 

3.0 

140-160 

1.6 

1.0 

.1 

2.8 

4.7 

4.0 

(3)  170-190 

1.8 

2.4 

.8 

.3  .1 

5.4 

6.6 

6.0 

200-220 

1.9 

2.8 

1.0 

.2  .0 

6.0 

6.7 

6.0 

230-250 

2.0 

2.5 

.6 

.1 

5.2 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

2.4 

5.2 

1.3 

.1  .0 

9.1 

6.5 

6.0 

290-310 

4.0 

5.9 

1.7 

.2  .0 

11.8 

6.2 

6.0 

320-340 

5.6 

6.3 

1.1 

.0  .0 

13.1 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.1 

llllllllllll 

TOTALS 

1  32.2 

33.7 

7.8 

.9  .1 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

3727 
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OPSmTINO  LOCATIOR  'A* 

USAmCAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


VISIBILITY 

GB  : 

1/2  MILE 

(0600 

HBTER3)  BUT  LESS  'TOAN 

3  MILES  (4800 

METERS)  WITH  i 

CEILING 

GB  200 

FBBT. 

DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

VnND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49 

50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

18.2 

9.3 

.9 

28.5 

3.9 

3.0 

020-040 

5.6 

3.5 

1.4 

10.5 

5.0 

4.0 

050-070 

4.4 

3.0 

.5 

7.9 

4.7 

4.0 

(E)  060-100 

1.9 

1.6 

.9 

4.4 

5.8 

5.0 

110-130 

.2 

.7 

.9 

9.3 

11.5 

140-160 

1.9 

.5 

.5 

2.8 

5.6 

4.0 

(3)  170-190 

.7 

.7 

.5 

2.1 

.7 

4.7 

12.8 

15.5 

200-220 

1.4 

.5 

.5 

.2 

.2 

2.6 

7.7 

5.0 

230-250 

(W)  260-260 

,5 

.5 

3.0 

3.0 

290-310 

1.2 

1.2 

2.2 

2.0 

320-340 

4.2 

.9 

5.1 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.6 

//////////// 

TOTALS 

40.2 

20.0 

5.9 

2.3 

.9 

100.0 

3.5 

4.0 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  428 
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OPRMTIRO  liOCATIOM  *A’ 
USAFBTAC,  ASBSVILLB  HC 


PBRCBHTAfiB  FRBQUBMCY  OP  OCCURBBIICB  SURFACB  WIHD  DIRBCTIGH  VBBSUS  Wim  8PBBD 
FRGH  BOUBLY  OBSERVATIOHS 

STATION  NUMBBR:  74490S  STATION  NAME:  FONT  DBVBN8  AIN  MA  PEBIOO  OF  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.6 

4.7 

.3 

10.6 

4.3 

4.0 

020-040 

3.1 

1.3 

.7 

5.1 

4.8 

4.0 

050-070 

.8 

.3 

1.0 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

.4 

.3 

.7 

4.0 

4.0 

110-130 

.1 

.1 

.3 

3.5 

3.5 

140-160 

1.7 

.8 

.4  .1 

3.0 

5.5 

4.0 

(3)  170-190 

2.2 

1.8 

.3 

4.3 

4.7 

4.0 

200-220 

2.0 

2.2 

.3 

4.4 

5.5 

5.5 

230-250 

1.6 

.9 

.3 

3.0 

4.8 

4.0 

(W)  260-260 

3.0 

3.1 

1.2  .3 

7.6 

6.2 

5.0 

290-310 

3.1 

4.2 

.3  .1 

7.7 

5.2 

5.0 

320-340 

4.6 

4.6 

.8 

10.2 

4.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiinniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniimii 

42.1 

iitminin 

•rOTALS 

28.6 

24.3 

4.6  .5 

100.0 

2.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  765 
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OPBlMTlire  LOCATION  *A* 
USAFBIAC,  AAHBVILLB  HC 


PBRCBHTAGB  PRSQUENCy  OP  OCCURRBRCB  SUNFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEN8  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAT  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTS:  MAR  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.1 

6.5 

.5 

13.2 

5.2 

5.0 

020-040 

4.7 

2.9 

.4 

8.1 

4.5 

4.0 

050-070 

3.4 

1.1 

.2 

4.7 

3.8 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.1 

2.6 

3.6 

3.5 

110-130 

.9 

.3 

1.2 

4.3 

4.0 

140-160 

1.5 

.7 

.1 

.1  .1 

2.5 

5.4 

3.0 

(S)  170-190 

2.4 

3.1 

.9 

.1 

6.4 

5.9 

6.0 

200-220 

1.2 

2.5 

1.2 

.1 

5.0 

7.2 

7.0 

230-250 

.8 

2.0 

1.5 

4.2 

7.3 

7.0 

(W)  260-280 

2.0 

5.0 

3.2 

.3 

10.5 

7.6 

8.0 

290-310 

2.7 

7.5 

2.1 

.3 

12.6 

6.9 

6.0 

320-340 

3.9 

7.6 

1.7 

.3 

13.6 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

! 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.4 

miniimi 

TOTALS 

31.1 

40.3 

11.6 

1.2  .1 

100.0 

5.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.,  918 
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OPBMIIHO  LOCATIGR  ‘h’  PBRCBITTMiB  FRBQUBMCY  OP  OCCURRBIICB  SUPFACB  HIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  SC  FKH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVBNS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


L8T 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

M^IAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

5.1 

.5 

10.4 

5.2 

5.0 

020-040 

4.4 

3.5 

.2 

8.1 

4.7 

4.0 

050-070 

3.4 

1.1 

.2 

4.7 

4.1 

3.0 

(B)  080-100 

2.1 

1.2 

.1 

3.4 

4.1 

3.0 

110-130 

1.6 

.9 

2.5 

4.2 

4,0 

140-160 

1.6 

2.1 

.1 

3.8 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

2.3 

3.5 

.9 

.1  .1 

6.9 

6.8 

7.0 

200-220 

2.2 

2.3 

1.6 

.2 

6.3 

7.3 

7.0 

230-250 

1.9 

2.5 

1.3 

.1 

5.8 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

1.1 

5.2 

3.5 

.3 

10.2 

8.4 

8.0 

290-310 

2.1 

9.1 

4.1 

.3  .1 

15.7 

7.9 

8.0 

320-340 

3.7 

7.5 

2.9 

.1 

14.3 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

iimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiininiiiiiiiinimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimnii  s.o 

Itllllllllll 

TOTALS 

1  31.1 

44.0 

15.3 

1,1  .2  .1 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

916 
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operatihg  locatior  'a* 
U3AFEIAC,  ASHBVILLB  HC 


pxRCBnAOB  ntBQuncy  of  occuntracB  surface  wind  dirsctioh  vsksus  wind  spend 

FRGH  BOUiay  OeSSRVATIOHS 

STATION  NIMBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAT  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HONTH:  HAR  BOURS:  15-17 


DIRECTIOH 

(DBORBBS) 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.0 

6.2 

.8 

12.0 

5.1 

5.0 

020-040 

3.2 

2.1 

5.3 

4.0 

4.0 

050-070 

2.3 

1.5 

.1 

3.9 

4.2 

4.0 

(8)  080-100 

3.0 

1.8 

4.8 

4.0 

3.0 

110-130 

.8 

1.1 

.2 

2.2 

5.7 

6.0 

140-160 

1.8 

1.5 

.5  .1  .1 

4.0 

6.0 

5.0 

(S)  170-190 

l.I 

4.4 

1.8  .1 

7.4 

7.4 

7  .0 

200-220 

2.2 

2.9 

.9  .3 

6.3 

6.6 

6.0 

230-250 

1.7 

2.1 

1.3 

5.0 

6.6 

6.5 

(W)  260-280 

1.9 

5.0 

2.7  .2 

10.0 

7.4 

7.0 

290-310 

2.7 

8.9 

3.2  .1 

15.0 

7.1 

7.0 

320-340 

4.9 

8.0 

2.7  .1 

15  8 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////. /////////////////// 

8.2 

//////////// 

TOTAL3 

30.6 

45.5 

14.2  .9  .1 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  .  H71 
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CraUTinO  UXATIOH  'A* 
USAFRAC,  ASaKVILLB  IK 


PBRCERTAOB  PRBQUBRCY  OP  OCCURRBIKB  SURPACB  WIND  DIBBCTIOH  VBRSUS  WIND  8PKBD 
FBCM  EDURLY  OBSBRVATIOHS 

STATIOR  NUHBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVEHS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.8 

2.8 

.8 

11.5 

3.9 

3.0 

020-040 

2.8 

1.7 

4.5 

3.6 

3.5 

050-070 

1.4 

,3 

1.7 

3.0 

2.0 

(E)  080-100 

2.8 

.7 

3.5 

3.7 

4.0 

110-130 

2.0 

1.3 

.1 

3.4 

4.2 

4.0 

140-160 

2.0 

1.3 

.1 

3.4 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

1.5 

3.8 

1.3 

.1 

6.7 

7.1 

6.5 

200-220 

1.3 

2.4 

.8 

4.5 

6.6 

6.0 

230-250 

I.O 

1.0 

.1 

2.1 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.7 

1.1  .1 

6.3 

6.2 

6.0 

290-310 

5.9 

3.6 

1.8 

11.3 

5.4 

4.0 

320-340 

1 

1 

5.7 

5.7 

1.3  .1 

12.9 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

CfilM 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiini 

28.3 

!  II  mm  II ! 

TOTALS 

36.6 

27.3 

7.4  .2 

.1 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMB"-'  OF  OBSERVATIONS  714 
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OPBRATIira  LOCATIOM  'A* 
USAntTAC,  ASBKVILU  RC 


PKRCBRTAOI  FRBgUBICY  OF  OCCURRBRCS  RURFACS  WIRD  DIRBCTIOM  VRRSU8  WIRD  RFBO 
FRCH  flOURLT  OBRERVATIORS 

STATIOH  HUMBER:  744905  STATION  HAMS:  FORT  DBVBRS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  «  5  MONTH:  MAR  SOURS:  21-23 


DZBBCTION  1 
(DB6RSES)  { 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KRCrrS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

% 

NEAR 

WIND 

MEDIAM 

WIND 

(R)  350-010 

3.4 

2.3 

5.7 

3.8 

3.0 

020-040 

2.3 

3.4 

5.7 

4.8 

6.0 

050-070 

3.4 

3.4 

3.0 

3.0 

(E)  080-100 

2.3 

2.3 

3.0 

3.0 

110-130 

140-160 

1-1 

1.1 

3.0 

3.0 

(3)  170-190 

1.1 

2.3 

1.1 

4.6 

6.0 

5.5 

200-220 

1.1 

4.6 

1.1 

6.9 

6.5 

6.0 

230-250 

(W)  260-280 

1.1 

3.4 

4.6 

5.0 

5.0 

290-310 

2.3 

5.7 

8.0 

6.0 

6.0 

320-340 

11.5 

3.4 

2.3 

17.2 

4.5 

3.0 

'  AFIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  40.2 

//////////// 

TOTALS 

1  29.6 

25.1 

4.5 

100.0 

2.9 

4.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  ’  . 

87 
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OPBRKriHC  UXATIOM  ’A* 
USATITAC,  ASHBVILLS  IK 


PBRCBIfTMB  FRSQUBNCy  OP  OCCURKENCB  SURFACB  HIHD  DIRBCTIOM  VERSUS  WIND  SPEED 
FKM  BOURLy  OBSERVATIOHS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEH8  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECTION  i 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

<H)  350-010 

5.7 

5.1 

.6 

11.4 

4.8 

4.0 

020-040 

3.7 

2.4 

.3 

6.4 

4.4 

4.0 

050-070 

2.4 

.9 

.1 

3.3 

3.9 

4.0 

(B)  OeO-100 

2.0 

1.0 

.0 

3.0 

3.9 

4.0 

110-130  1 

1.1 

.7 

.1 

1.8 

4.6 

4.0 

140-160 

1.7 

1.2 

.2 

.1  .0  .0 

3.3 

5.4 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

3.3 

1.0 

.1  .0  .0 

6.4 

6.5 

6.0 

200-220 

1.8 

2.5 

1.0 

.1 

5.4 

6.7 

6.0 

230-250 

1.4 

1.7 

.9 

.0 

4.1 

6.4 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

4.3 

2.4 

.3 

9.0 

7.4 

7.0 

290-310 

3.2 

6.9 

2.3 

.2  .0 

12.6 

6.8 

6e0 

320-340 

4.7 

6.7 

2.0 

.  1 

13.5 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

CfdM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19. B 

//////////// 

TOTALS 

1  31.6 

36.7 

10.9 

.9 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

4275 
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OFBRATIira  LOCATION  ’A' 
USAFNTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREgUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  744905 


STATION  NAME: 
LST  TO  urc:  ♦ 


FORT  DEVENS  AIN  MA 
5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  OB  200  FEET. 


DIRECTION  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

mars 

30-34  35-39  40-49  50-64  <X  65 

TOIAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

11.9 

12.7 

.7 

25.3 

4.6 

5.0 

020-040 

6.9 

8.8 

.9 

18.6 

4.8 

5.0 

050-070 

4.3 

1.3 

.2 

5.8 

3..., 

3.0 

(E)  080-100 

5.4 

1.9 

7.3 

3.4 

3.0 

110-130 

1.7 

.6 

2.2 

4.2 

4.0 

140-160 

.6 

.9 

.9 

.6 

.4  .2 

3.5 

11.6 

11.0 

(3)  170-190 

2.0 

3.2 

.6 

.4 

.2  .2 

6.5 

7.3 

6.0 

200-220 

.9 

.4 

.4 

1.7 

6.1 

4.0 

230-250 

.4 

.2 

.4 

.9 

6.B 

5.0 

(W)  260-200 

.4 

.2 

.2 

.7 

6.3 

5.5 

290-310 

1.7 

.2 

1.9 

3.2 

3.0 

320-340 

4.1 

1.9 

6.0 

3.4 

3.0 

V '.PTABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.6 

//////////// 

TOTALS 

42.3 

32.3 

4.3 

1.0 

.6  .4 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  537 
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OPBMTIHO  U)CATIOII  'A* 
tnAntTAC,  ASHBVILLg  RC 


PERCBlfTAOE  FREQUBMCY  OP  OCCURSSMCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVSKS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

I^  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MBOIAH 

WIKD 

(N)  350-010 

4.2  2.1 

6.2 

4.5 

3.5 

020-040 

4.2 

4.2 

2.8 

3.0 

050-070 

3.1 

3.1 

3.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

110-130 

140-160 

!  0 

1.0 

1.0 

1.0 

(3)  170-190 

3.1  1.0 

4.2 

4.0 

2.5 

200-220 

7.3 

7.3 

6.7 

6.0 

230-250 

2.1  1.0 

3.1 

3.3 

2.0 

(W)  260-280 

2.1  4.2 

6.2 

4.8 

5.0 

290-310 

7.3 

7.3 

2.4 

3.0 

320-340 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

VARIABLE  1 

CALM  1 

/i//i//iii/iiii///i////ii/i/ui/////////////i////////n//iiiiii////f ////.'//// 

55.2 

//////////// 

TOTALS 

29.1  14.6  1.0 

100.0 

X.0 

3.0 

TOTAL  KUHBER  OF  0B3EFVATI0K3  96 
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OPSRATIIK  UjCATIOR  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBRTAGB  FEEQUBHCI  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

STATIGH  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECOU):  MAY  80  -  APR  90 

L3T  TO  UTC:  *  5  HONTH:  APR  HOURS:  06-08 


HIND  SPEED  IN  XNOrS 


DXRBCTIOM 

(DBGRBBS) 

1 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.4 

3.7 

.1 

10.3 

4.0 

3.5 

020-040 

5.1 

1.9 

7.1 

3.8 

3.0 

050-070 

1.5 

.8 

2.3 

3.8 

4.0 

(E)  080-100 

1.2 

.6 

.1 

1.9 

3.9 

3.0 

110-130 

1.7 

.6 

.1 

2.4 

4.3 

4.0 

140-160 

1.9 

1.2 

3.1 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

3.1 

2.1 

.1 

5.3 

4.6 

4.0 

200-220 

2.7 

3.8 

1.0 

7.6 

6.0 

6.0 

230-250 

2.3 

2.2 

.4  .1 

5.0 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

2.6 

3.2 

.9  .1 

6.8 

5.9 

6.0 

290-310 

3.3 

3.1 

1.0  .1 

7.6 

5.9 

6.0 

320-340 

3.2 

3.8 

1.8 

8.8 

6.0 

6.0 

V/JIIABLE  1 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.9 

n  mill  HU 

TOTALS 

35.0 

27.0 

5.4  .3 

.1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  ,  780 
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OPBRKrMa  LOCATIOH  'A* 
USAFRAC,  ASOBVILLK  NC 


praCERTAOB  FRBQUBHCY  OF  OCCURREnCB  SUKFACB  nUD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FR3M  aOURLir  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  MA 

LST  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
HOHTB:  APR  ROURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DXRRCTIOII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MBDIAR 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

4.7 

.6 

.1 

10.1 

5.3 

5.0 

020-040 

5.3 

4.4 

.3 

10.0 

4.5 

4.0 

050-070 

3.8 

2.0 

-1 

5.9 

3.9 

4.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.3 

3.0 

4.5 

4.0 

110-130 

1.8 

2.1 

.1 

4.0 

4.9 

5.0 

140-160 

1.7 

1.8 

.6 

.1 

4.3 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

1.4 

3.0 

1.6 

6.0 

6.9 

6.0 

200-220 

1.5 

2.6 

2.3 

.5 

6.9 

8.1 

8.0 

230-250 

1.0 

3.6 

1.7 

.1 

6.4 

7,7 

8.0 

(W)  260-280 

2.4 

3.3 

2.4 

.6 

8.7 

7.4 

6.5 

290-310 

2.3 

6.6 

1.8 

.5 

11.1 

7.2 

6.0 

320-340 

3.6 

6.6 

2.0 

.3 

12.4 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAlil 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiininniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmimiiiiii 

11.1 

mu  limn 

TOTALS 

31.0 

42.0 

13.7 

2.2 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  870 
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OPERATIRO  LOCATIOH  PBRCEMTAGE  FREgUBtCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILI.E  NC  PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.8 

4.2 

1.3 

10.3 

5.5 

5.0 

020-040 

4.6 

2.8 

.3 

7.7 

4.4 

4.0 

050-070 

4.2 

2.2 

6.4 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

2.4 

.7 

5.9 

5.4 

5.0 

110-130 

1.8 

1.7 

.1 

3.7 

5.0 

4.5 

140-160 

1.4 

2.8 

.6 

.1 

4.8 

6.7 

7.0 

(3)  170-190 

1.3 

2.9 

2.1 

.1 

6.3 

7.6 

6.0 

200-220 

1.4 

3.0 

2.3 

.7  .2 

7.6 

8.9 

8.0 

230-250 

2.3 

3.1 

2.0 

.2  .1 

7.7 

7.2 

6.0 

(W)  260-280 

1.3 

5.3 

3.0 

.3 

9.9 

8.2 

8.0 

1 

290-310  , 

2.2 

5.4 

2.8 

.5  .2 

11.0 

8.0 

8.0 

320-340 

3.2 

5.6 

3.4 

,7 

13.0 

7.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////z ////////////////// 

5.7 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

41.4 

18.6 

2.6  .5 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS’ .  871 


C  -  4  -  30 


USAFETAC/DS-91/254  -  Page  83 


OPBRXriNO  LOCATIOH 
USAFKTAC,  ASHBVILLB  MC 


PERCBirrAOB  FKBQUBKY  OP  OCCURRBNCB  SUKPACB  WIND  DIRBCTIOH  VBRSUS  WIND  SPBBD 
FROM  BOURLY  0B8BRVATIGRS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  HA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RETORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH;  APR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

147  IfD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.7 

3.2 

.6 

.1 

9.7 

4.8 

4.0 

020-040 

3.1 

1.9 

.1 

5.1 

4.1 

4.0 

050-070 

2.2 

1.9 

.1 

4.2 

4.5 

4.0 

(B)  OBO-100 

2.2 

5.0 

.7 

.2 

8.2 

6.0 

6.0 

110-130 

2.1 

3.6 

.7 

6.5 

6.2 

7.0 

140-160 

.9 

2.2 

.9 

.1 

4.1 

6.9 

7.0 

(3)  170-190 

1.4 

2.9 

1.9 

.1 

6.2 

7.3 

7.0 

200-220 

1.5 

3.0 

1.9 

.9 

7.2 

8.6 

8.0 

230-250 

1.5 

2.7 

3.0 

.5 

7.7 

8.5 

8.0 

(W)  260-280 

1.5 

4.6 

2.2 

.2 

8.6 

7.4 

7.0 

290-310 

2.1 

5.2 

4.1 

.7 

.1 

12.3 

8.4 

8.0 

320-340 

2.5 

6.6 

2.4 

.5 

12.0 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

Illinium 

TOTALS 

26.7 

42.8 

18.6 

3.3 

.1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  803 
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OraMTIHO  lOCAXIOM  -A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PEnCBRTKOB  FREQUBHCY  OF  OCCURRBICB  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  nilD  SPEED 
FROM  SOURLY  CSSERVATIORS 

STATION  RUMBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  DEVBNS  AIR  HA  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTS:  APR  "OURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DBOREES) 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAH 

WIND 

(N)  350-010 

5.5 

1.2 

.5 

7.2 

4.0 

3.0 

020-040 

1.3 

1.2 

2.5 

4.4 

4.0 

050-070 

2.7 

1.3 

4.0 

3.8 

3.5 

(K)  080-100 

3.4 

2.0 

.2 

5.5 

4.4 

4.0 

110-130 

3.5 

3.7 

.2 

7.4 

5.0 

5.0 

140-160 

2.3 

1.8 

1.2 

5.4 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

1.7 

3.4 

.7  .2 

5.9 

6.7 

7.0 

200-220 

1.5 

2.5 

2.5  .3 

6.9 

8.2 

8.0 

230-250 

1.8 

2.7 

1.3 

5.9 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

1.7 

1.7 

1.0  .2 

4.5 

6.7 

6.0 

290-310 

4.0 

4.7 

1.7 

10.4 

5.8 

5.5 

320-340 

3.4 

5.7 

1.3  .2 

10,6 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////'//////////////////////// 

23.8 

//////////// 

TOTALS 

32.8 

31.9 

10.6  .7  .2 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS. ,  596 
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OPKMTIIIO  lOCKTIOH  'A* 
USAFRAC,  ASHBVILL8  RC 


PBRCBHTAaE  FHEQUENCY  OP  OCCURPSHCB  SURPACB  HHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
PKM  BOURLY  OBSBRVATIGH8 


STATIOII  HIMBER;  744905  STATION  NAME:  PORI  DBVEHS  AIM  MA 

1ST  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTE:  APR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OBOREBS) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MBDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.8 

4.3 

1.4 

11.6 

5.3 

4.5 

020-040 

1.4 

1.4 

2.0 

2.0 

050-070 

1.4 

1.4 

6.0 

6.0 

(B)  OSO-100 

7.2 

7.2 

2.8 

2.0 

110-130 

140-160 

(S)  170-190 

2.9 

4.3 

7.2 

4.2 

5.0 

200-220 

4.3 

7.2 

11.6 

5.8 

6.0 

230-250 

4.3 

4.3 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

1.4 

2.9 

4.3 

6.7 

8.0 

290-310 

2.9 

2.9 

4.3 

10.1 

7.7 

6.0 

320-340 

4.3 

1.4 

5.8 

6.0 

4.0 

VARIABLE 

CA1>1 

iiiiniiiiiiiiiiinniiiiiiiinimiititimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

34.8 

niiiniim 

TOTALS 

30.2 

27.3 

7.1 

100.0 

3.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  69 
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OPBIWTIira  LOCATIOM  ’A’  PBRCBMTAOB  FREQUBRCY  OF  OCCURRBIICK  SUAFACB  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  HUID  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLF  QBSSRVATIORS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  OTC:  ♦ 

5 

NOMTH:  APR  BOURS:  ALL 

DIRECTION 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

«nND  SPEED  IN 

19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39 

40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

HBAN 

MEDIAN 

(OEOREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.3 

3.5 

.7 

.0 

9.6 

4.8 

4.0 

020-040 

4.1 

2.4 

.2 

6.7 

4.2 

4.0 

050-070 

2.9 

1.6 

.0 

4.6 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

2.2 

.3 

.0 

4.8 

5.1 

5.0 

110-130 

2,0 

2.2 

.2 

4.5 

5.3 

5.0 

140-160 

1.6 

1.9 

.6 

.1 

4.1 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.8 

1.3 

.1  .0 

5.9 

6.6 

6.0 

200-220 

1.7 

3.2 

1.9 

.5  .0 

7.3 

7.9 

8.0 

230-250 

1.8 

2.9 

1.6 

.2  .0 

6.5 

7.2 

7.0 

(W)  260-280 

1.9 

3.7 

1.9 

.3  .0 

7.8 

7.3 

6.5 

290-310 

2.8 

4.9 

2.3 

.4  .1 

10.4 

7.2 

6.0 

320-340 

3.1 

5.5 

2.2 

.3 

11.1 

6.7 

6.0 

VARIABLE  1 

1 

CALM 

iiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiu/tnmiliiiiiiiiiiiii  i6.6 

//////////// 

TOTALS  j 

1  31.3 

36.0 

13.2  1 

.9  .1 

100.0 

5.2 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

4087 
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WIND  SPEED  IH  KMOTS 


OIRBCnOH  I 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAM 

MBDIAR 

(DBOREBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

12.5 

4.6 

17.1 

3.7 

3.0 

020-040 

12.8 

5.9 

18.7 

3.8 

3.0 

050-070 

7.^ 

3.6 

.2 

11.2 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

3.0 

4.1 

1.0 

8.0 

5.6 

5.0 

110-130 

1.3 

1.1 

.3 

2.8 

5.9 

6.0 

140-160 

3.0 

1.3 

.8 

5.1 

5.2 

4.0 

(S)  170-190 

1.1 

1.3 

.3 

.3 

3.1 

6.6 

6.0 

200-220 

.5 

1.6 

1.1 

.2 

3.4 

7.7 

6.0 

230-250 

.2 

1 

.2 

.2 

.5 

7.0 

8.0 

(W)  260-280 

.5 

.5 

3.0 

3.0 

290-310 

.8 

i 

.5 

1.3 

4.0 

3.0 

320-340 

3.4 

.2 

.7 

4.3 

4.2 

2.5 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  24.0  //n/n/nn 

TOTALS  46.5  24.4  4.6  .5  100.0  3.4  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  609 


USAFETAr/D.S-Ol /?‘'4  -  Pflqe  R8 


opbuatiho  locatioh  *a’ 

USAFBIAC,  AaHKVILLX  RC 


PBHCHITAGB  PHEQUBIICY  OF  OCCUHREHCB  SURFACE  WIRO  DIRBCTIOH  VERSUS  HIBP  SPEED 
FROM  aOURLT  CBSERVATIOHS 


STATION  mJHBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OBVENS  AIR  MA 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
HONTB:  MAY  ROURS:  00-02 


VriND  SPEED  IR  KROTS 

OIRBCTIOH  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  %  WIND  WIND 


(R)  350-010 
020-040 
050-070 

(B)  080-10C 
110-130 
140-160 

(S)  170-190 
200-220 
230-250 

(W)  260-280 
290-310 
320-340 


4.0 


VAR-^ABLE 

CALM  //////////////////////////////////////////////////////////////'//'///////////  100.0  null  mill 

TOTALS  -0  5.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'  ,  1 
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omwriMa  iocatioh  *a* 

USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 

9TATI0M  NUMBER:  744905 

PERCENTAOE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  HA  PERIOD 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH: 

DIRECTION  VERSUS  WIIB)  SPEh.. 

OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
HAY  HOURS:  03-05 

WIND  SPEED  IN 

fOIOTS 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

3.1 

5.8 

4.2 

5.0 

020-040 

3.1 

.5 

3.7 

2.7 

2.0 

050-070 

1.0 

1.0 

2.1 

4.5 

5.0 

(B)  oeo-100 

110-130 

.5 

.5 

4.0 

4.0 

140-160 

2.6 

.5 

3.1 

3.2 

3.5 

(3)  170-190 

4.2 

1.0 

5.2 

3.4 

4.0 

200-220 

.5 

2.1 

2.6 

5.0 

5.0 

230-250 

2.1 

2.1 

4.2 

4.3 

4.5 

(W)  260-280 

1.0 

1.0 

5.5 

5.5 

290-310 

1.0 

.5 

.5 

2.1 

5.3 

4.5 

320-340 

1.0 

1.6 

2.6 

4.4 

5.0 

VARIABLE 

CA1>1 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  67.0 

iiiinitiiii 

TOTALS 

18.6 

13.4 

.5 

100.0 

1.3 

4.0 

TOTAL  miHBEF  OF  OBSERVATIONS  191 
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OPBFATIMO  LOCATION  'A* 
USAFRAC,  ANHEVILLB  HC 


PBRCBNTAGB  PRBQUBMCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HONTR:  HAY  SOURS:  06-08 


DIRBCTIOM  1 
(OBORBBS) 

1  1-4 

5-9  10 

-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  XMCTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MSAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.9 

3.6 

.2 

11.8 

3.9 

3.5 

020-040 

5.3 

1.4 

.1 

6.8 

3.8 

3.0 

050-070 

1.7 

.4 

2.0 

3.1 

3.0 

(E)  080-100 

1.0 

1.0 

2.4 

2.0 

110-130 

.7 

.7 

1.4 

4.7 

4.5 

140-160 

2.0 

1.1 

.1 

3.2 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

4.6 

2.3 

.1 

.1 

7.3 

4.4 

4.0 

200-220 

4.9 

3.7 

^  2 

8.9 

4.5 

4.0 

230-250 

2.5 

1.2 

.2 

4.0 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

2.5 

2.. 

.8 

5.5 

5.3 

5.0 

290-310 

1.9 

2.2 

.4  .1 

4.6 

5.4 

5.0 

320-340 

2.8 

1.8 

.2 

4.8 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

inniimiiiiii: 

iiiiiiiimiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiimiiiminmniim 

38.7 

mniiimi 

TOTALS 

\  38.0 

20.6 

2.1  .3 

.1 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  PnjKBBR  OF  OBSERVATIONS  , 

834 
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OraWTIRO  UXATIOH  "A*  PBRCKirrMB  FRaQUBMCY  OP  OCCUMBIICB  SUKPACB  WIHD  DIRECTIOM  VSRSUS  Vim  SPB8D 

usafixm;,  mhbvillb  hc  pdoh  aouiar  obsbrvxtiohs 

STATIOR  HUMBER:  744905  STKTIOR  HAMB:  FORT  DBVBRS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  HAF  80  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  *  S  HOMTB:  MAY  BOURS:  09-11 


WIHD  SPEED  IH  KNOTS 


DIRBCnOI 

(DBGRBBS) 

I 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBAN 

wira> 

MBDIAN 

WIND 

(H)  350-0IC 

4.9 

4.3 

.8 

10.1 

5.1 

5.0 

020-040 

7,5 

3.2 

.8 

11.5 

4.4 

4.0 

050-070 

4.2 

1.4 

.1 

5.8 

3.8 

4.0 

(B)  080-100 

2.0 

.9 

2.9 

4.0 

4.0 

110-130 

2.1 

.9 

3.1 

3.5 

3.0 

140-160 

2.6 

2.3 

,7 

5.6 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

2.3 

4.5 

1.4 

8.2 

6.3 

6.0 

200-220 

2.3 

S.6 

1.4 

.1 

9.5 

6.5 

6.0 

230-250 

2.9 

3.4 

.6 

6.9 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.6 

4.0 

1.2 

.1 

5.9 

6.5 

6.0 

290-310 

2.8 

4.2 

1.2 

8.2 

5.9 

6.0 

320-340 

2.6 

4.2 

.6 

7.4 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CAUi 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Z 

13. B 

!  linn  mu 

TOTALS 

j  37.0 

38.9 

e.e 

.2 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  852 
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OFBRATIHO  hOCKtlOH  *A* 
USAF8TKC,  ASHBVILU  HC 


PBRCEMTAGE  PRBgUBICr  OP  OCCUKRBICB  SURPACK  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  DOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  urc:  *  5  MONTS;  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOH 

(DBGRFFS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HBAN 

WIND 

MBDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.0 

3.4 

.5 

.1 

9.0 

4.8 

4.0 

020-040 

4.1 

2.6 

.4 

7.0 

4.3 

4.0 

050-070 

5.4 

2.3 

.2 

8.0 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.5 

2.7 

,1 

5.3 

4.7 

5.0 

110-130 

3.1 

3.4 

6.5 

4.9 

5.0 

140-160 

1.3 

3.3 

1.3 

.1 

6.0 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.2 

6.2 

1.4 

.1 

10.0 

6.7 

6.0 

200-220 

2.1 

4.9 

2.5 

.2 

9.7 

7.4 

8.0 

230-250 

2.1 

2.2 

1.5 

.1 

6.0 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

4.7 

1.5 

.2 

8.5 

6.9 

6.0 

290-310 

1.9 

5.3 

1.5 

8.7 

6.8 

6.0 

320-340 

2.8 

4.1 

.8 

7.7 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM  1 

iiiuiii/niiiiuiniiiiiiiuiiiiiinniniiuiminiiiiiiiniii:iiiiiuiiii 

7.6 

IIUIIIIIIII 

TOTALS 

34.5 

45.1 

11.7 

.8 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS ■ .  852 
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OPERATIHO  liOCKTIOH  'A' 
USAFRAC,  ASHKVIIXB  NC 


PERCERAGB  FREQUBHCY  OF  OCCUWIERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
mm  aOURLY  OBSERVAnOHS 


RATION  NUMBER;  744905  RATION  NAME:  FOR  OEVENS  AIN  MA 

LR  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OEOREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MSM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

3.7 

.4 

8.6 

4.7 

4.0 

020-040 

5.2 

1.7 

.1 

7.0 

3.6 

3.0 

050-070 

3.6 

1.7 

5.3 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

2.9 

3.9 

.7 

7.6 

5.4 

5.0 

110-130 

1.8 

5.3 

.9 

8.0 

6.2 

6.0 

140-160 

1.7 

3.8 

2.1 

7.6 

7.2 

7.0 

(S)  170-190 

1.3 

5.5 

1.3 

.2 

8.5 

6.9 

6.0 

200-220 

1.6 

5.5 

2.3 

.4 

9.e 

7.5 

7.0 

230-250 

1.0 

2.8 

.5 

4.3 

6.3 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

3.9 

1.3 

.1 

7.4 

6.7 

6.0 

290-310 

2.7 

4.8 

1.0 

.1 

8.6 

6.0 

6.0 

320-340 

2.0 

4.8 

.7 

7.5 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.9 

//////////// 

TOTALS 

30.3 

47.4 

11.2 

.9 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  815 


C  -  4  -  41 


USAFETAC/DS-91/254  -  Pago  94 


OPBRATIHe  LOCKTIOH  "A" 
USAFBTAC,  ASHBVULB  HO 


PERCBITAGE  FRBQUBHCy  Of  OCCUBRSHCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  GBSERVATIOIIS 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  NA 

LST  TO  UTC!  ♦  5 


PERIOD  OF  RBCOfU):  HAY  80  -  APR  90 
MONTH:  MAY  HOURS:  18-20 


WIHD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

1 

o 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

* 

KBAH 

WIND 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

5,1 

3.1 

.4 

.2 

8.8 

4.5 

4.0 

020-040 

2.4 

.4 

2.7 

2.6 

2.0 

050-070 

4.0 

.4 

4.4 

2.8 

2.0 

(B)  080-100 

5.5 

3.1 

8.6 

4.0 

4.0 

110-130 

3.5 

3.3 

.5 

7.3 

5.2 

5.0 

140-160 

2.4 

4.7 

.5 

1.1 

5.9 

6.0 

(3)  170-190 

3.1 

6.0 

1.3 

10.4 

6.0 

6.0 

200-220 

1.1 

4.7 

.7 

6.6 

6.9 

7.0 

230-250 

1.8 

1.6 

.4 

3.8 

5.2 

5.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.4 

.2 

4.9 

5.0 

5.0 

290-310 

3.3 

1.6 

.4 

5.3 

4.4 

4.0 

320-340 

4.0 

.9 

.5 

5.5 

3.9 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.1 

//////////// 

TOTALS 

36.6 

32.2 

4.9 

.2 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  548 
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OPERATinO  LOCATIOR  'A* 
UaAnTAC,  ASHBVILX^  HC 


PBRCKRTAGB  FRBQUBIICy  OF  OCCURRKRCS  SURFACB  HIRD  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPBBD 
FROH  aOURLY  OBSBRVATIOHS 


STATIOH  HUMBET.^  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA 

LST  TO  UrC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  HAY  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECilON 

(DEGREES) 

1 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAll 

WIND 

MEDIAH 

WIND 

(H)  350-010 

2.3 

2.3 

4.0 

4.0 

020-040 

050-070 

7.0 

7.0 

2.0 

2.0 

(B)  060-100 

4,7 

4.7 

3.0 

3.0 

110-130 

2.3 

2.3 

4.0 

4.0 

140-160 

2.3 

2.3 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

4.7 

4.7 

9.3 

3.8 

3.5 

200-220 

4.7 

2.3 

7.0 

3.7 

3.0 

230-250 

7.0 

>.o 

3.3 

4.0 

(W)  260-280 

4.7 

2.3 

7.0 

4.7 

4.0 

290-310 

2.3 

2.3 

6.0 

6.0 

320-340 

7.0 

7.0 

3.0 

3.0 

VARIABLE 

CAU1 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////'//// 

41.9 

/fUffHU// 

TOTALS  1 

44.4 

13.9 

100.0 

2.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  43 
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OPSKATIHa  LOCKTIOM  'A* 
UaAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  OIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OHSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVEHS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MCHIB:  MAY  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

10190. 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIIO) 

(R)  350-010 

5.4 

3.6 

.4 

.0 

9.5 

4.6 

4.0 

020-040 

4.9 

1.9 

.2 

.0 

7.1 

4.0 

4.0 

050-070 

3,7 

1.3 

.1 

5.0 

3.8 

4.0 

(B)  080-100 

2.5 

1.9 

.2 

4.6 

4.5 

4.0 

110-130 

2.1 

2.5 

.2 

4.8 

5.2 

5.0 

140-160 

2.0 

2.8 

.9 

.0 

5.7 

6.1 

6.0 

(3)  170-190 

2.8 

4.6 

1.0 

.1  .0 

8.6 

6.0 

6.0 

200-220 

2.4 

4.8 

1.4 

.1 

8.8 

6.5 

6.0 

230-250 

2.2 

2.3 

.6 

.0 

5.1 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

2.0 

3.4 

1.0 

.1 

6.5 

6.3 

6.0 

290-310 

2.4 

3.6 

.9 

.0 

6.9 

5.9 

6.0 

320-340 

2.7 

3.2 

.6 

•  .6.5 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  20.9  //////////// 

35.1  35.9  7.5  .3  100.0  4.3  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4136 
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orBRnmo  locatior  'a* 

U8AFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCBBTAGB  FRBQUBIICy  OF  OCCUMBIKB  SURFACB  WIND  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
PROH  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mJHBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIM  NA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  HAY  SOURS:  ALL 


CATEOORY  A:  CEILIHO  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 

WIRD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnON 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OS  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIHD 

WIND 

(N)  350-010 

12.3 

3.8 

16.1 

3.5 

3.0 

020-040 

15.1 

2.8 

le.o 

3.2 

3.0 

050-070 

7.9 

1.7 

9.6 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

2.7 

.9 

3.6 

3.4 

2.0 

110-130 

2.4 

1.4 

.2 

3.9 

4.6 

4.0 

140-160 

1.6 

1.9 

.9 

.2 

4.6 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

3.3 

1.3 

.3 

.2 

5.0 

4.9 

4.0 

200-220 

1.7 

2.2 

3.9 

5.1 

5.0 

230-250 

.3 

.5 

.B 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

.5 

.5 

3.0 

4.0 

290-310 

.2 

.2 

.3 

6.0 

6.0 

320-340 

1.7 

.6 

2.4 

3.0 

3.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  31.2  //////////// 

TOTALS  49.7  17.1  1.6  .2  .2  100.0  2.7  3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  634 
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OPERATING  UXATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLB  NC 


PERCENTAGE  PREgUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BQURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  74490S 


STATION  NAME:  PORT  DEVENS  AIN  MA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECCXU):  MAY  80  -  APR  90 
MONTE:  JUR  BOORS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNCrTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  %  WIND  WIND 


(N)  350-010  3.0 

020-040 
050-070 
(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 


CALM 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiimninni  iiiiiiniiiin  loo.o  //////////// 


TOTALS 


.0  4.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS..  1 
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OPBWTIIIO  U3CATIOII  *A' 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  HC 


PEECERTAOE  PItBQUBIKY  OP  OCCinWEMCB  SURFACE  WIHD  DIABCTIOH  VERSUS  Wim  SPEED 
FKH  HOURLY  OBSERVATIOMS 

STATIOH  HUMBER:  744905  STATIOH  RAME:  FORT  OBVERS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUR  HOURS:  03-05 


VINO  SPEED  IR  KNOTS 


DIRECnOH 
( DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

NBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.2 

5.2 

2.5 

2.0 

020-040 

.5 

.5 

5.0 

5.0 

050-070 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

(E)  080-100 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

110-130 

1,0 

.5 

1.5 

4.0 

4.0 

140-160 

.5 

.5 

1.0 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

.5 

3.1 

3.2 

3.0 

200-220 

3.1 

1.0 

4.1 

3.8 

3.0 

230-250 

2.1 

1.0 

3.1 

4.3 

4.0 

(M)  260-280 

1.0 

1.0 

3.0 

3.0 

290-310 

2.6 

1.0 

3,6 

3.0 

2.0 

320-340 

1.5 

.5 

2.1 

2.8 

2.0 

VARIABLE 

CAIX 

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiniiiiuiiimniimiiimHiiiinii 

73.7 

lllllllinil 

TOTALS 

20.6 

5.5 

100.0 

.9 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  194 


C  -  4  -  47 


USAfETAC/DS-'31/254  -  Page  100 


OPBmTIHO  LOCATIOII  'A* 
UaAFKIAC,  ASaiVILLB  RC 


pxRCBinAaB  FREguncy  or  occumncs  susfacb  wind  dirbctioh  vsrbus  wmd  speed 
FROt  BO(na.T  oBsmiaiom 

STATIOH  RIMBBR:  744905  STATION  HAMS:  FORT  DSVBRS  AIH  MA  PERIOD  OF  RECCHID:  NAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUN  BOORS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KHCTS 


DIRECTION 

(DBOREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAII 

WIKD 

MEDIAE 

triRD 

(R)  350-010 

5.6 

2.0 

.2 

7.8 

3.7 

3.0 

020-040 

2.6 

.5 

3.0 

2.9 

2.5 

050-070 

1.9 

.2 

.1 

2.2 

2.9 

2.0 

(E)  080-100 

1.2 

.1 

1.3 

2.2 

2.0 

110-130 

1.4 

.1 

1.5 

2.6 

2.0 

140-160 

3.6 

.3 

4.0 

3.3 

3.5 

(S)  170-190 

4.2 

.8 

5.0 

3.1 

3.0 

200-220 

5.9 

1.5 

.5 

7.9 

3.8 

3.0 

230-250 

5.1 

1.7 

6.9 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

4.0 

3.0 

.2 

7.2 

4.4 

4.0 

290-310 

3.6 

2.6 

.3 

6.5 

4.9 

4.0 

320-340 

5.1 

1.6 

.1 

6.9 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

iiinii/imiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiminiiiiiniuiiiiiliiiiiimiiiiiiiii 

39.8 

//////////// 

TOTALS 

44.2 

14.4 

1.4 

100.0 

2.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'  859 
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OraiHXIIIO  LOCATIOH  ’A* 
UMFIXAC,  MHBVIIXK  HC 


PBRCBHTACn  FRBQURHCy  OP  OCCURRBMCB  SURPACK  WIHD  DIRBCTIGH  VSRSUS  WIRD  8PRBD 

PRQH  aouiay  obsbrvatichs 

STATIOn  HUMBER:  74490S  STATIOR  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAI  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MOffTH:  JUR  HOURS:  09-11 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

HBDIAM 

WIHD 

(N)  350-010 

4.7 

2.9 

.2 

7.8 

4.0 

3.0 

020-040 

4.7 

2.1 

6.7 

3.4 

3.0 

050-070 

2.7 

,7 

3.4 

3.0 

2.5 

(E)  OSO-lOO 

2.9 

.5 

3.3 

3.0 

3.0 

110-130 

2.3 

.2 

2.5 

3.3 

3.0 

140-160 

2.5 

1.1 

.1 

3.8 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

3.2 

3.0 

,1 

6.3 

4.5 

4.0 

200-220 

3.8 

3.4 

.2 

7.4 

4.8 

4.0 

230-250 

3.3 

4.2 

.8 

8.3 

5.4 

5.0 

(H)  260-280 

4.9 

7.5 

.8 

13.2 

5.6 

5.5 

290-310 

5.3 

4.0 

1.1 

10.4 

5.0 

4.0 

320-340 

5.3 

3.7 

.6 

9.5 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////'/ 

17.4 

//////////// 

TOTALS 

1  45.6 

33.3 

3.9 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIOWS 

076 
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OPBRATIHO  LOCATION  "A"  PBRCBHTAGB  FRBQUBNCY  OF  OCCUNRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  HOHIS:  JUN  HOURS:  12-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DECREES)  %  WIND  WIND 

6.6  3.8  3.0 

7.0  3.5  3.0 

3.7  3.2  3.0 

3.8  4.4  4.0 

3.5  4.0  4.0 

5.0  4.2  4.0 

5.4  4.9  4.0 

9.4  6.0  6.0 

9.7  6.3  6.0 

13.2  5.8  6.0 

12.6  5.9  6.0 

7.7  4.6  4.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////, niiiiiiimin  12.5  //////////// 

TOTALS  42.2  37.7  7.4  100.0  4.4  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'  ,  874 
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OPBRKTIIia  lOCATIOH  ’A’  PERCEirtAOB  FREQUENCY  OF  OCXnntREMCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  '/ERSUS  WIND  SPEED 

USAFRAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIaRS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVBNS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTIOM  1 
(DEGRESS)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.6 

1.7 

.1 

5.5 

4.1 

3.0 

020-040 

3.6 

1.0 

4.6 

3.2 

3.0 

050-070 

3.4 

.5 

3.9 

3.0 

3.0 

(E)  OSO-100 

3.0 

1.3 

4.4 

4.0 

4.0 

110-130 

1.8 

2.2 

.6 

4.6 

5.9 

6.0 

140-160 

l.S 

1.2 

.1 

3.2 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.4 

5.3 

4.7 

4.0 

200-220 

2.9 

6.4 

.8 

10.2 

5.9 

6.0 

230-250 

3.9 

6.1 

.5 

10.4 

5.5 

6.0 

(W)  260-2S0 

3.5 

5.2 

1.2 

9.9 

5.9 

6.0 

290-310 

7.2 

6.4 

1.3 

14.9 

5.1 

5.0 

320-340 

4.2 

2.8 

.5 

7.5 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

CALK 

iiiiinii/iniii/ii(itif/in/ii/ff/nfii//ini///tiiiiii//t/i/iii//ii/.  ////// 

15.6 

iinmiim 

TOTALS 

41.8 

37.2 

5.1 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  025 
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OPBRATIRO  LOCATION  ’A* 
USAFBTAC,  ASaSVILLB  HC 


PBRCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  744905 


STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  MA 
LST  TO  urc:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTB:  JUN  SOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DBORBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.3 

.5 

3.8 

2.5 

2.0 

020-040 

1.6 

.5 

2.2 

3.1 

2.5 

050-070 

1.8 

1.8 

2.1 

2.0 

(B)  080-100 

2.4 

.9 

3.3 

3.8 

3.0 

110-130 

1.6 

2.7 

.2 

4.6 

5.3 

5.0 

140-160 

1.0 

1.3 

.2 

3.3 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

4.2 

2.0 

.2 

6.4 

3.7 

3.0 

200-220 

7.7 

5.7 

.4 

13.7 

4.5 

4.0 

230-250 

4.9 

1.8 

.2 

6.9 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

4.6 

4.6 

9.1 

4.3 

4.5 

290-310 

4.4 

2.4 

.4 

.2 

7.3 

4.6 

3.5 

320-340 

4.0 

1.6 

5.7 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////.'///////// 

31.8 

//////////// 

TOTALS 

42.3 

24.0 

1.6 

.2 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS’.  547 
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GPBUTIlia  UXATIOH  'A* 
U8AFKIAC,  ASBBVILLB  BC 


PKRCnrrAGB  FRBQUBNCY  op  OCCUBBBRCB  SURPACB  WIRD  DIBBCnOR  VBRSUS  Win)  SFBBD 
FROH  BOUia.y  OBSBRVATIOIIS 

STATIOR  HUHBBR:  744905  STATION  MAMB:  FORT  DEVBHS  AIR  HA  PBRIOO  OF  RBOORD:  MAY  80  -  APR  90 

IiST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JON  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DBQRBBS)  1 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

020-040 

050-070 

(B)  080-100 

110-130 

140-160 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

IS)  170-190 

5.9 

5.9 

2.7 

2.0 

200-220 

7.8  3.9 

11.8 

4.0 

3.5 

230-250 

5.9 

5.9 

3.3 

4.0 

(W)  260-280 

2.0  2.0 

3.9 

4.0 

4.0 

290-310 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

320-340 

i 

3.9 

3.9 

2.0 

2.0 

VARIABLE 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

64.7 

//////////// 

TOTALS 

29.5  5.9 

100.0 

1.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  51 
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OPKRATIira  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCHRAOB  PREQUBNCY  OF  OCCUAREHCB  SURFACE  NIHC  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FRCM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1  1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

1.7 

.2 

6.4 

3.7 

3.0 

020-040 

3.5 

1.2 

.0 

4.7 

3.3 

3.0 

050-070 

2.5 

.4 

.0 

2.9 

3.0 

2.0 

(E)  080-100 

2.2 

.8 

3.0 

3.7 

3.0 

110-130 

1.9 

1.1 

.1 

3.1 

4.5 

4.0 

140-160 

2.5 

1.1 

,1 

3.7 

4.1 

4.0 

(3)  170-190 

3.4 

2.0 

.1 

5.5 

4.2 

4.0 

200-220 

4.3 

4.3 

.5 

9.2 

5.0 

5.0 

230-250 

3.9 

3.9 

.5 

8.3 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

4.2 

5.1 

.8 

10.1 

5.4 

5.0 

290-310 

4.8 

4.2 

1.0  .0 

10.1 

5.2 

5.0 

320-340 

1 

4.4 

2.5 

.4 

.7.3 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.6 

//////////// 

TOTALS 

1  42.1 

28.3 

3.7 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  Pfl:^.JER  OF 

OBSERVATIONS 

4227 
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OPBUKriHO  lOCATIGH  ’A' 
USArBTAC,  ASHEVIU.B  RC 


PERCENTAaB  FEBQUEHCY  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOMS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  SEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CATEOORY  A;  CEILING  OB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOM 

1-4 

5-9  10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

HEAR 

KBDIAR 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIRD 

(N)  350-010 

8.1 

3.3 

11.4 

3.6 

3.0 

020-040 

9.9 

2.1 

12.0 

3.1 

3.0 

050-070 

8.6 

.8 

9.4 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

6.3 

1.0 

7.3 

3.2 

3.0 

110-130 

4.8 

1.2 

5.9 

3.5 

3.0 

140-160 

5.6 

1.2 

6.8 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

5.1 

1.8 

6.9 

3.6 

3.0 

200-220 

2.8 

1.7 

4.5 

4.0 

4.0 

230-250 

1.0 

.5 

1.5 

4.0 

3.0 

(W)  260-200 

.2 

.5 

.7 

5.8 

6.0 

290-310 

.2 

.2 

.3 

10.0 

10.0 

320-340 

3.1 

.8 

4.0 

3.4 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////(///,// 

29.4 

//////////// 

TOTALS 

55.7 

14.9 

.2 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  606 
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OPnWnHO  LOCKTIOH  *A’ 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCERTAOB  FRBQUBMCI  OP  OCCUKRENCX  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  SEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


WIHD  SPEED  IH  KNOTS 


DIRSCriON  1 
(DEGREES) 

1  1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.1 

4.0 

4.0 

020-040 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

050-070 

1.1 

1.1 

1.5 

1.5 

(E)  080-100 

110-130 

1 

.5 

.5 

4.0 

4.0 

140-160 

(S)  170-190 

4.2 

4.2 

2.0 

2.0 

200-220 

5.3 

1.1 

6.3 

3.1 

3.0 

230-250 

1.6 

1.6 

2.7 

3.0 

(W)  260-280 

3.7 

3.7 

2.1 

2.0 

290-310 

1.6 

1.6 

2.3 

2.0 

320-340 

1.6 

.5 

2.1 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////,  iiiniiiiiin 

77.4 

mill  null 

TOTALS 

21.2 

1.6 

100.0 

.6 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  190 
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OPSUXim  lOCATICM  ’A’  PERCBnAOS  FRBQUBHCY  OP  OCCURRERCB  SUKFACB  WIRD  DIRBCnOR  VERSUS  WIHD  8PSH) 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  IK  FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SIATIOR  HUMBER:  744905  STATIOH  HAMB:  FORT  DBVEHS  AIH  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MOfTTH:  JUL  BOURS:  06-08 


DIRBCnOM 

(DBOREBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN 

10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HBAll 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.0 

,7 

4.7 

2.8 

2.0 

020-040 

2.0 

.2 

2.2 

2.5 

2.0 

050-070 

1.3 

.1 

1.4 

2.3 

2.0 

(B)  080-100 

.6 

.6 

2.2 

2.0 

110-130 

140-160 

2.0 

2.0 

2.1 

2.0 

(S)  170-190 

5.9 

.6 

6.5 

2.9 

2.0 

200-220 

10,0 

2.2 

12.3 

3.3 

3.0 

230-250 

4.8 

1.1 

5.9 

3.1 

3.0 

(M)  260-280 

3.8 

1.3 

5.1 

3.7 

3.0 

290-310 

3.2 

1.3 

4.5 

3.9 

4.0 

320-340 

3.8 

2.0 

.2 

« 

6.0 

4.1 

3.0 

VARIABLE 

CAUI 

!///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.7 

mini  mu 

TOTALS 

1  41.4 

9.5 

.2 

100,0 

1.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  57 
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OPBRATINO  UKATIOH  'A* 
USAFBtAC,  ABaSVILLE  NC 


PBRCBMTAGB  FREgUEHCY  OF  OCCUBBENCB  SURFACB  HIHD  DIBBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  SSUELY  OBSERVATIOHS 

3TAT10S  HUMBER:  744905  STATIC*  NAME:  PORT  DEVENS  AlH  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MQMTH:  JUL  BCXJRS:  09-11 


VriND  SPEED  IH  EHOrS 


DIRECTIOIf  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

NBDIAII 

WIHD 

(N)  350-010 

G.4 

2.7 

.5 

9.5 

4.0 

3.5 

020-040 

3.9 

.7 

4.6 

2.9 

2.0 

050-070 

2.3 

.2 

2.6 

2.5 

2.0 

(E)  080-100 

1.7 

.6 

2.3 

3.6 

3.0 

110-130 

1.0 

.3 

1.4 

3.8 

4.0 

140-160 

2.3 

1.9 

4.2 

4.3 

4.0 

(S)  3-J-190 

4.9 

3.0 

.1 

8.0 

4.2 

4.0 

200-220 

4.5 

4.8 

.3 

9.6 

4.7 

5.0 

230-250 

6.4 

4.5 

.1 

11.0 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

4.3 

4.5 

.1 

8.9 

4.7 

5.0 

290-310 

5.0 

4.2 

.9 

10.1 

4.9 

5.0 

320-340 

5.7 

4.1 

.6 

10.3 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

n  !  /  !  !  !  U  m  n  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  m  !  /  !  !  m  m  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  !  n  !  !  t !  n  !  !  !  n  !  !  n  !  !  n  !  !  !  !  !  !  ! 

17.3 

mm  mill 

TOTALS 

48.4 

31.5 

2.6 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'  .  861 
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0PBMXIM6  liOCATIOH  ’A* 
USAFRAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  MIND  SPEED 
FKM  aOURDY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  t  5  MONIB:  JUL  SOURS:  12-14 


MIND  SPEm  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64 

GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

MIND 

MBDIAR 

WIND 

(N)  350-010 

5.8 

1.7 

.5 

.1 

8.1 

4.3 

3.5 

020-040 

2.9 

.3 

3.3 

3.1 

3.0 

050-070 

1.3 

1.3 

2.5 

2.0 

(E)  080-100 

1.9 

.3 

2.2 

3.5 

4.0 

110-130 

1.9 

1.3 

.1 

3.3 

4.5 

4.0 

140-160 

1.6 

1.9 

.1 

3.6 

4.8 

5.0 

(3)  170-190 

3.6 

4.9 

.3 

B.8 

5.1 

5.0 

200-220 

4.1 

6.4 

.7 

11.2 

5.6 

6.0 

230-250 

3.5 

5.9 

1.2 

10.6 

5.6 

5.0 

(M)  260-280 

4.0 

4.4 

1.0 

9.4 

5.5 

5.0 

290-310 

6.6 

6.2 

.7 

13.5 

5.1 

5.0 

320-340 

4.7 

5.1 

.3 

.2 

10.4 

4.9 

5.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

'/////// 

14.3 

//////////// 

TOTALS 

41.9 

38.4 

4.9 

.3 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  859 


C  -  4  -  59 
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OPBRATIM  LOCKTIOR  ’A* 
UaAFETAC,  ASHKVILU  RC 


PBRCBiriAaB  FRBQUBMCY  OP  OCCURRBICR  8URFACS  WIND  DIRKCtlOR  VERSUS  Him)  SPEED 
FECH  BOUELV  OBSERVATIOHS 

STATIOH  mMBKR:  744905  STATIOM  HAMS:  PORT  OEVEMS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MORTH:  JUL  SOURS:  15-17 


WIRD  SPEED  IH  KROrS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.4 

1.6 

.5 

.1 

5.6 

4.5 

3.5 

020-040 

2.6 

.2 

.1 

2.9 

3.1 

2.0 

050-070 

1.1 

1.1 

3.2 

3.0 

(B)  080-100 

2.3 

.6 

.2 

3.2 

4.2 

3.0 

110-130 

1.2 

1.5 

.4 

3.1 

6.0 

6.0 

140-160 

1.7 

1.7 

3.4 

4.7 

4.5 

(S)  170-190 

5.6 

3.9 

.1 

9.8 

4.5 

4.0 

200-220 

6.3 

6.7 

.5 

13.5 

5.1 

5.0 

230-250 

5.2 

5.4 

1.0 

11.5 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

4.4 

5.0 

.5 

9.9 

4.8 

5.0 

290-310 

6.0 

3.3 

.6 

.1 

10.1 

4.6 

4.0 

320-340 

6.6 

3.9 

.4 

10.9 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////z'/'//////////////////////// ////////////// 

14.8 

mimiini 

TOTALS 

46.6 

33.8 

4.3 

.2 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  815 
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CrilUTITC  lOCATIOH  ’A’  PBRCBIfrACB  FRBQUBMCy  OF  OCCUmEHCB  SURPACK  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  nMD  SPEED 

U8APBTAC,  ASHEVILLE  RC  PRDH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

MIND  SPEED  IN 
15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.9 

1.1 

.2 

2.3 

4.8 

5.0 

020-040 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0 

050-070 

1.3 

1.3 

1.9 

2.0 

(E)  08C-100 

1.7 

.4 

2.1 

2.9 

2.0 

110-130 

.8 

1.3 

2.1 

5.5 

6.0 

140-160 

2.6 

1.9 

4.5 

4.4 

4.0 

(3)  170-190 

5.8 

3.6 

.4 

9.8 

4.3 

4.0 

200-220 

6.8 

5.5 

.2 

12.4 

4.5 

4.0 

230-250 

4.7 

3.4 

.2 

8.3 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

4.3 

1.7 

6.0 

3.5 

3.0 

290-310 

5.1 

.6 

.4 

6.2 

3.6 

3.0 

320-340 

5.3 

1.3 

.4 

7.0 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CMJi 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////'/////// 

36.7 

//////////// 

TOTALS 

40.8 

21.0 

1.8 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  532 


C  -  4  -  61 
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OPBRATIHO  LOCKTION  'A* 
UaAFSnC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBMTACB  FREQUBHCY  OF  OCCURRERCB  SUHFACS  WIHD  OIRBCTIOH  VERSUS  HIRD  SPBBD 
FROM  SOURLY  OBSKRVATIOIIS 

STATIOH  RIMBBR:  744909  STATIOH  HAMB:  FORT  DBVSRS  AIB  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MOMTO:  JUL  SOURS:  21-23 


OIRBCTIOR 

(DEGREES) 

WIHD  SPEED  IH  KMOIS 

1  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

NEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

020-040 

2.4 

2.4 

2.0 

2.0 

050-070 

(B)  080-100 

2.4 

2.4 

2.0 

2.0 

110-130 

140-160 

(3)  170-190 

2.4  2.4 

4.9 

5.0 

5.0 

200-220 

4.9  2.4 

7.3 

4.3 

4.0 

230-250 

4.9  4.9 

9.8 

4.5 

4.5 

(W)  260-280 

2.4 

2.4 

8.0 

8.0 

290-310 

320-340 

VAAIABLE 

CALM 

iinmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniinidiini 

70.7 

//////////// 

TOTALS 

17.0  12.1 

100.0 

1.3 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  41 

C  -  4  -  62 
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apBRKma  location  *A’  psncBmAOB  pragumcy  op  occuiwbks  surpack  Him)  oirscticr  versus  win  sfkb> 

USAFRTAC,  ASREVILLB  RC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STKTION  NUMBER:  74490S  STATION  NAME:  PORT  DEVENS  AIR  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 
NORTH:  JUL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IR  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MBDIAR 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.2 

1.5 

.3 

.0 

6.1 

4.0 

3.0 

020-040 

2.6 

.3 

.0 

2.9 

2.9 

2.0 

050-070 

1.4 

.1 

1.5 

2.5 

2.0 

(S)  080-100 

1.6 

.4 

.0 

2.0 

3.6 

3.0 

110-130 

1.0 

.8 

.1 

1.9 

5.0 

4.0 

140-160 

1.9 

1.4 

.0 

3.3 

4.2 

4.0 

(3)  170-190 

5.1 

3.0 

.2 

8.3 

4.3 

4.0 

200-220 

6.2 

4.9 

.3 

11.4 

4.6 

4.0 

230-250 

4.8 

3.9 

.5 

9.2 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

4.1 

3.4 

.3 

7.8 

4.6 

4.0 

290-310 

5.0 

3.2 

.5 

.0 

8.7 

4.7 

4.0 

320-340 

5.0 

3.3 

.4 

.0 

8.7 

^4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiniiinuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiinimiiiiiiimiiniiinmn 

28.4 

//////////// 

TOTALS 

42.9 

26.2 

2.6 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4144 


C  -  4  -  63 
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OPBRATINO  LOCATION  *A’ 
USAFBTAC,  AaHBVILLB  NC 


PERCBHTAGS  rREQUBNCy  OP  OCCUntBNCB  SURPACR  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  SEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECXWD:  NAY  80  -  APR  90 

L8T  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TRAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

NEAR 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

8.4 

1.5 

9.9 

3.3 

3.0 

020-040 

9.4 

.5 

9.9 

2.7 

2.0 

050-070 

j .  C 

5.6 

2.3 

2.0 

(B)  080-100 

4.3 

.3 

4.6 

2.8 

2.0 

110-130 

1.0 

.8 

i.e 

3.9 

4.0 

140-160 

3.6 

2.8 

6.3 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

6.6 

2.5 

.8 

9.9 

4.1 

4.0 

200-220 

8.1 

1.8 

9.9 

3.3 

3.0 

230-250 

2.3 

.3 

2.5 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

1.0 

.3 

1.3 

3.4 

4.0 

290-310 

.5 

.3 

.6 

3.0 

2.0 

320-340 

2.0 

.3 

2.3 

2.9 

2.0 

VAPIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.3 

//////////// 

TOTALS 

52.8 

11.4 

.8 

100.0 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  394 
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OPEMTIHG  lOCATIOR  *A* 
USAPRAC,  ASHBVILLK  RC 


PERCBRAGB  FRSQUENCY  OP  OCCURRERCB  SUBPACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPBED 
PROM  aOURDY  OBSBRVATICHS 


RATION  NUNBBR:  744905  RATION  HAMB:  FOR  DEVBHS  AIR  MA 

LR  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 
HOim:  AUO  BOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(OBOREBS) 

1  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MBAM 

WIND 

MEDIAII 

WIRD 

(N)  350-010 

2.0  .5 

2.5 

3.0 

3.0 

020-040 

.5 

.5 

4.0 

4.0 

050-070 

(B)  080-100 

110-130 

140-160 

.5 

.5 

3.0 

3.0 

(S)  170-190 

3.0  1.0 

4.0 

3.3 

3.0 

200-220 

3.5  2.5 

6.0 

3.6 

3.0 

230-250 

1.5  1.5 

3.0 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

1.0  .5 

1.5 

4.3 

4.0 

290-310 

.5 

.5 

3.0 

3.0 

320-340 

1.0  .5 

1.5 

3.0 

2.0 

VARIABLE  1 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

79.9 

//////////// 

TOTALS  ■ 

13.5  6.5 

100.0 

.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  199 
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USAfETAC/DS-91/254  -  Page  118 


OPBRATIHO  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


FBRCEmAGB  PKEgUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  urc:  *  i  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


HIND  SPEED  IN  nKTTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

1.0 

4.B 

3.0 

2.0 

020-040 

2.5 

.7  .2 

3.4 

3.6 

3.0 

050-070 

.6 

-1 

.7 

3.3 

3.0 

(E)  080-1C0 

.2 

.1 

.3 

3-7 

4.0 

110-130 

.2 

.2 

1.0 

1.0 

140-160 

1.9 

,3 

2.3 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

4.2 

1.1 

5.3 

3.4 

3.0 

200-220 

6.1 

3.0  .1 

9.2 

3.8 

4.0 

230-250 

3.0 

1.5  .1 

4.6 

3.9 

4.0 

(H)  260-280 

2.3 

1.1 

3.4 

3.9 

4.0 

290-310 

2.7 

.6  .1 

3.4 

3.6 

3.0 

320-340 

3.3 

1.4 

4.6 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALH 

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiii/niiiiiii 

57.8 

mill  mm 

TOTALS 

30.8 

10.9  .5 

100.0 

1.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.  888 
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OPBIUTIlia  UXATIGR  *A* 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCBIfTAGB  FREQUBMCY  Qt  OCCUItRBKCB  SUKFACB  WIHD  DIRECTICM  VERSUS  WIND  SPBB) 
FROH  80UR1.Y  OBSERVATIONS 

STATIOn  HUMBER:  74490S  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


HIND  SPEED  IN  EHOTS 


DIRECTIOH 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

HIND 

(H)  350-010 

6.8 

2.2 

9.0 

3.3 

3.0 

020-040 

5.1 

2.2 

.2 

7.5 

4.1 

4.0 

050-070 

2.3 

.3 

2.6 

2.5 

2.0 

(E)  060-100 

2.2 

.7 

2.8 

3.3 

2.5 

110-130 

1.4 

.5 

2.0 

3.0 

2.0 

140-160 

2.1 

1.1 

3.2 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

4.9 

2.4 

.2 

7.5 

4.2 

4.0 

200-220 

5.5 

4.8 

.3 

10.6 

4.9 

4.0 

230-250 

3.9 

3.6 

.1 

7.7 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

5.1 

4.2 

.5 

9.8 

4.8 

4.0 

290-310 

4.8 

4.0 

.7 

9.5 

5.0 

4.0 

320-340 

5.7 

3.3 

.1 

9.1 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

1  ■ 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

18.7 

iiiiimiiii 

TOTALS 

49.8 

29.3 

2.1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  915 


C  -  4  -  67 
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OPBRATIHO  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PBRCBHTAaB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIPBCriOH 

(DSORBBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAII 

WIND 

KBDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

2.5 

.1 

6.5 

4.2 

4.0 

020-040 

5.5 

1.3 

.1 

6.9 

3.6 

3.0 

050-070 

2.9 

1.1 

.1 

4.1 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

1.9 

.9 

2.7 

3.3 

2.0 

110-130 

1.9 

.5 

2.4 

3.5 

3.0 

140-160 

2.9 

1.6 

.1 

4.6 

4.3 

3.5 

(S)  170-190 

4.6 

3.9 

.5 

.1 

9.2 

5.1 

4.5 

200-220 

3.2 

5.4 

.7 

9.2 

5.9 

6.0 

230-250 

4.4 

5.7 

.8 

10.9 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

5.6 

6.7 

1.5 

.1 

13.9 

5.8 

6.0 

290-310 

4.9 

5.9 

.5 

.1 

11.5 

5.2 

5.0 

320-340 

5,3 

2.1 

.2 

7.6 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.5 

mill  II  nn 

TOTALS 

46.9 

37.6 

4.6 

,3 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAI,  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.  912 


C  -  4  -  68 
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OPBRKTIBG  LOCATIOH  ’A' 
USAFRAC,  ASHEVILLB  RC 


PERCERAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  HIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

RATION  NUMBER:  744905  RATION  NAME:  FOR  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  i 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

1.2 

.2 

6.1 

3.7 

3.0 

020-040 

2.9 

.7 

.2 

3.9 

3.5 

2.0 

050-070 

2.6 

.2 

.1 

2.9 

3.4 

3.0 

(E)  oeo-100 

2.8 

1.6 

.1 

4.6 

4.3 

4.0 

110-130 

.7 

1.6 

.1 

2.5 

5.4 

6.0 

140-160 

2.5 

2.0 

4.5 

4,4 

4,0 

(3)  170-190 

4.3 

3.5 

.8 

8.7 

5.0 

4.5 

200-220 

4.B 

5.6 

,7 

11.1 

5.1 

5.0 

230-250 

5.5 

5.4 

.4 

11.3 

4.7 

5.0 

(W)  260-280 

4.8 

4.7 

.8 

10.3 

5.1 

5.0 

290-310 

6.4 

4.3 

.6 

11.4 

4.7 

4.0 

320-340 

5.9 

2.2 

.1 

8.2 

3.9 

4.0 

VARIABLE  j 

CAIM 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////// 

14.7 

//////////// 

TOTALS 

47.9 

33.0 

4.1 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  853 


C  -  4  -  69 
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OP8MTIIIO  LOCATION  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  SEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(»)  350-010 

2.8 

1.2 

4.1 

3.8 

4.0 

020-040 

1.8 

1.8 

3.5 

4.4 

4.5 

050-070 

1.2 

.5 

1.8 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

2.1 

.9 

3.0 

3.8 

3.0 

110-130 

2.8 

1.8 

4.6 

4.7 

4.0 

140-160 

1.8 

.2 

4.4 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

4.9 

1.8 

.2 

6.9 

4.0 

4.0 

200-220 

6.4 

4.2 

10. e 

4.2 

4.0 

230-250 

4.8 

1.2 

6.0 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

4.4 

.9 

.2 

5.5 

3.6 

3.0 

290-310 

2.7 

1.6 

.4  .2 

4.8 

4.7 

4.0 

320-340 

3.9 

.4 

4.2 

2.6 

2.0 

VAKIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////Z///////// 

40.6 

//////////// 

TOTALS 

,  40.3 

18.1 

1.0  .2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  566 

100.0 

2.3 

4.0 

C  -  4  -  70 
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OPBRATIHO  U)CATION  'A* 
USAFRAC,  ASBKVILLK  IK 


PERCENTAOB  FRBQUBIKY  OP  OCCURRBIKB  SURPACB  WIHD  DIBBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPB8D 
PKIH  BOURLY  OBSBRVATIOH8 


STATIOn  RUMBBR;  744905 


STATION  HAMB:  FORI  DBVEMS  AIR  HA 
TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 
HONTB:  AUG  SOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DRORFES) 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  35C-O10 

1.9  1.9 

3.8 

4.0 

4.0 

020-040 

3.8  1.9 

5.8 

7.3 

7.0 

050-070 

(B)  080-100 

110-130 

140-160 

1.9 

1  9 

3.0 

3.0 

(3)  170-190 

1.9  1.9 

3.8 

4.5 

4.5 

200-220 

7.7  3.8 

11.5 

3.7 

3.0 

230-250 

(W)  260-280 

290-310 

1.9  1.9 

3.8 

5.0 

5.0 

320-340 

VARIABLE 

CALH 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////// '///// 

69.2 

ummun 

TOTALS 

15.3  13.3  1.9 

100.0 

1.4 

4.5 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  52 


C  -  4  -  71 
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OPBRATIHO  LOCATION  *A’ 
U8AFETAC,  ASBBVILLB  NC 


FKKCBRTAQB  FUSgUBRCr  OP  OCCUmSKCS  SURPACB  HIND  DIRBCTIOH  VERSUS  HIRD  SPSSD 
FROM  aOURLP  ceSBRVATIOIIS 

STATIC*  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  S  HOHTB:  AUG  BOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IR  XMOTS 


DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

lOZAL 

HBAH 

MBDIAIf 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.4 

1 

1.6 

.1 

6.1 

3.6 

3.0 

020-040 

3.5 

1.3 

.2 

5.0 

3.9 

3.0 

050-070 

1.8 

.4 

.0 

2.3 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

1.7 

.8 

.0 

2.5 

3.7 

3.0 

110-130 

1.2 

.6 

.0 

2.0 

4.1 

4.0 

140-160 

2.3 

1.3 

.0 

3.6 

4.1 

4,0 

(S)  170-190 

4.5 

2.5 

.3 

.0 

7.4 

4.4 

4.0 

200-220 

5.0 

4.5 

.4 

9.9 

4.8 

4.0 

230-250 

4.1 

3.5 

.3 

7.9 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

4.2 

3.5 

.6 

.0 

8.4 

5.0 

4.0 

290-310 

4.2 

3.3 

.4 

.0 

e.o 

4.8 

4.0 

320-340 

4.6 

1.9 

.1 

6.6 

3.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  30.3  II II II  nun 

TOTALS  41.5  25.4  2.4  lOO.O  3.0  4.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4385 


C  -  4  -  72 
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CnMIIRO  lOCKTIOH  ’A* 
USAFBTAC,  ASBKVIU.B  HC 


PSRCBirrAOB  FRBQUBHCY  OF  OCCUMEMCB  SUKPACB  WIHD  DincnOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  aOURLY  OBSBRVATIOHS 

STATION  HUMBER:  74490S  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UIC:  *  5  MONTH:  AUO  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CBILIRQ  OB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCnOR  1 

!  1-* 

5-9 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MKAR 

MEDIAN 

(DBOREBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

6.9 

2.3 

9.2 

3.2 

2.5 

020-040 

6.7 

5.5 

1.1  13.4 

4.8 

4.5 

050-070 

2.7 

1.5 

4.2 

3.9 

4.0 

(B)  080-100 

2.7 

.6 

3.3 

2.9 

2.0 

110-130 

.2 

.4 

.6 

4.3 

5.0 

140-160 

2.9 

1.3 

4.2 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

5.0 

4.4 

.2  9.6 

4.5 

4.0 

200-220 

3.8 

3.4 

.2  7.5 

4.5 

4.0 

230-250 

2.1 

.4 

2.5 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

1.1 

.4 

1.5 

3,5 

3.5 

290-310 

320-340 

1.3 

1.1 

2.5 

3.8 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  41.7 

//////////// 

TOTALS 

1  35.4 

21.3 

1.5  100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  523 

C  -  4  -  73 
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oramTim  locatioii  *a' 
USAFKXAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCamoB  PRSgUBRCy  of  OCCUmSRCS  surfacb  wihd  dirbctior  versus  wird  speed 

FKOH  BOURLT  OBSBRVATIOHS 


STATION  RUMBBR:  744905 


STATION  RAMS: 
LST  TO  IfTC:  ♦ 


FORT  DBVERS  AIN  MA 
5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 
HONTH:  SEP  SOURS:  00-02 


WIHD  SPEED  IR  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65  TOTAL  HEAR  MEDIAN 

(DEORSES)  I  %  HIND  WIRD 


(H)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(3)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


25.0 


25.0 


25.0  2.0  2.0 


25.0  13.0  13.0 


VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  50.0 

TOTALS  25.0  25.0  100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS’  4 


//////////// 
3.8  7.5 


C  -  4  -  74 
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OPnUTIRO  lOCATIOR  'A* 
UaWRAC,  ASaiVILLI  RC 


PraCBIfTAaB  FRBQUBRCy  OF  OCCURRSRCB  SURPACB  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVXTIOMS 

STATIOR  RUMBER:  744905  STATIOR  RAMBi  FORT  OEVBRS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MDRTH:  SEP  BOORS:  03-05 


DIRECnOH  1 
(DBSREES)  1 

1-4 

WIRD  SPEED  IR  KMOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAR 

WIRD 

mDIAM 

WIND 

(R)  350-010 

3.7 

1.1 

4.8 

3.1 

3.0 

020-040 

1.6 

1.6 

1.3 

1.0 

050-070 

.5 

.5 

3.0 

3.0 

(B)  oeo-100 

110-130 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

140-160 

1.1 

1.1 

3.0 

3.0 

(S)  170-190 

4.3 

4.3 

2.8 

3.0 

200-220 

1.6 

1.6 

3.2 

4.2 

4.5 

230-250 

1.1 

.5 

1.6 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

1.1 

.5 

1.6 

4.3 

4.0 

290-310 

1.6 

1.6 

2.7 

3.0 

320-340 

3.2 

3.2 

2.2 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

un  II ! !  II  n  II  n ! !  n ! ! !  t ! ! ! ! !  m ! !  HU  nn  nn  II II II  nu  n  n  n  n  II ! !  II ! !  n ! ! ! 

75.9 

mu  mill ! 

TOTALS 

1  20.3 

3.7 

total  number  of  observations  187 

100.0 

.7 

3.0 

C  -  4  -  75 
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OPBRATINO  LOCATIOR  'A* 
USAFITAC,  ASHBVILLS  HC 


PBRCBRTAGB  FRBgUBIICY  OP  OCCURRBHCB  8URPACB  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SIATIOM  HUMBER:  744905  8TATI0H  NAME:  FORT  OEVEHS  AIH  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  VrC:  *  5  MQRTH:  SEP  HOURS:  06-08 


DIRECIIOR 

(DEGREES) 

1-4 

WIHD  SPEED  IR  RMOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

lOEAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.0 

1.2 

6.2 

3.2 

3.0 

020-040 

2.3 

2.3 

2.1 

2.0 

050-070 

.5 

.2 

.7 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

1.1 

.1 

1.2 

2.6 

2.0 

110-130 

.6 

.6 

2.8 

3.0 

140-160 

1.5 

.1 

1.6 

2.9 

3.0 

(S)  170-190 

2.3 

1.5 

3.8 

4.0 

4.0 

200-220 

4.6 

2.8  .2 

7.6 

4.4 

4.0 

230-250 

2.9 

1.5 

4.4 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

2.3 

1.7  .1 

4.1 

4.4 

4.0 

290-310 

2.2 

1.2  .1 

3.5 

4.2 

4.0 

320-340 

3.8 

1.2 

5.0 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

luiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinnimmiiiiiiiiiminninmmiiiiiinni 

59.0 

//////////// 

TOTALS 

1  29.1 

11.5  .4 

100.0 

1.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS,  825 

C  -  4  -  76 
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OPIMTlira  lACATTOR  ’A* 
USATRAC,  ASB8VIU.K  RC 


PBRCEirrAiOB  FRJSQUBIICT  OP  OCCURREIICB  SURPACX  WIHD  DIAXCTiaR  VERSUS  WIND  SPEED 
nan  aouRLy  observatiors 


STASIOR  HUMBER:  744905  STATIOM  HAIffi:  FORT  DEVEHS  AIR  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAV  80  -  APR  90 
HOHTB:  SEP  HOURS:  09-11 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIRBCTIOM 

(DBGR8B3) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HBAN 

WZHD 

MEDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

6.8 

3.0 

.1 

9.8 

3.8 

3.0 

020-040 

4.7 

1.2 

5.9 

3.2 

3.0 

050-070 

2.8 

.2 

3.1 

2.5 

2.0 

(E)  080-100 

2.5 

.1 

.2 

2.8 

3.5 

3.0 

110-130 

1.7 

.5 

2.1 

3.6 

4.0 

140-160 

2.0 

.6 

2.6 

3.5 

3.0 

(3)  170-190 

2.5 

2.1 

.2 

4.9 

5.0 

4.0 

200-220 

3.3 

5.6 

1.1 

10.0 

6.0 

6.0 

230-250 

2.8 

3.9 

.6 

7.3 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

4.3 

3.3 

.8 

8.4 

5.2 

4.0 

290-310 

6.4 

5.3 

.8 

12.6 

5.0 

4.0 

320-340 

3.7 

4.5 

.5 

8.6 

5.2 

5.0 

VARIABLB 

CAU1 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////;/////// 

21.8 

iminiiin 

TOTALS 

43.5 

30.3 

4.3 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  844 


C  -  4  -  77 
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OPBMTINa  LOCATIOR  ’A* 

usAmAC,  ashkvillb  nc 


PBRCSMTAOB  FRBQUKKCy  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRDH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUOER:  744905  STATION  NAME:  PORT  DBVSHS  AIN  NA  PERIOD  OF  RECC»D:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  HC3HTB:  SEP  HOURS:  12-14 


DXRBCTION 
(OBORBBS)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MBAN 

wim) 

HBDIAH 

WIIO 

(N)  350-010 

5.5 

1.7 

7.1 

3.4 

3.0 

020-040 

3.6 

.8 

4.4 

3.2 

3.0 

050-070 

3.7 

.5 

4.2 

2.8 

2.0 

IB)  080-100 

2.1 

1.4 

.2  .1 

3.9 

4.8 

4.0 

110-130 

1.7 

.6 

.1 

2.4 

5.0 

3.5 

140-160 

1.5 

1.5 

3.1 

4.7 

4.5 

(S)  170-190 

2.6 

3.9 

.4 

6.9 

5.2 

5.0 

200-220 

3.3 

5.9 

1.7 

10.9 

6.1 

6.0 

230-250 

2.5 

5.0 

1.7 

9.1 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

4.9 

6.9 

1.4 

13.2 

5.6 

5.0 

290-310 

4.8 

7.7 

.8 

13.3 

5.4 

5.0 

320-340 

5.3 

4.8 

.1 

10.2 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiunimimiiniiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiniiiiiimni 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

\  41.5 

40.7 

6.3  .1  .1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  842 

100.0 

4.5 

5.0 

C  -  4  -  78 
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OTBIWXIlia  LOCATICM  'A' 
USAraTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCSirrAaB  PREQUEHCY  at  OCCURXEIICB  surface  WIRD  DIRBCnOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
rton  BOURLT  OBatKVKnaKB 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OBVENS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 
MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(OBOREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HBAM 

WIND 

MBDIAH 

WIND 

(N)  350-010 

5.0 

1.3 

.1 

6.4 

3.3 

2.5 

020-040 

2.6 

.4 

2.9 

2.7 

2.0 

050-070 

2.1 

.1 

2.2 

2.4 

2.0 

(B)  080-100 

3.2 

2.2 

5.4 

4.2 

4.0 

110-130 

1.2 

1.3 

2.4 

4.8 

5.0 

140-160 

1.7 

1.5 

3.2 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

2.7 

3.7 

.8 

7.2 

5.8 

5.5 

200-220 

4.1 

6.2 

1.3 

11.5 

6.0 

6.0 

230-250 

4.6 

3.8 

.3 

.1 

8.8 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

5.3 

4.4 

.6 

10.3 

4.6 

4.0 

290-310 

7.2 

4.9 

.6 

12.7 

4.5 

4.0 

320-340 

4.5 

5.0 

.3 

9.7 

4.6 

5.0 

VARIABLE 

CMJ4 

!/ II // //////// n ////// n  m /////////// n ////// //////// /m /t!  n/ u // ///://// > 

17.2 

iiiiiiiiiiii 

TOTALS 

44.2 

34,6 

4.0 

.1 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  780 


C  -  4  -  79 
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OPBmTIHa  LOCATIOH  'A' 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  RC 


FERCBRTAOB  FREgUERCT  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  HIRD  OIRBCTIOR  VERSUS  WDID  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSSRVATIORS 

STATIOR  RUMBER:  744905  STATIOH  RAMS:  FORT  OEVBRS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  urc:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


WIRD  SPEED  IH  KMOTS 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

« 

MBAll 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.3 

.2 

2.4 

2.7 

3.0 

020-040 

1.7 

1.7 

2.6 

2.0 

050-070 

1.1 

1.1 

2.3 

2.0 

(E)  080-100 

3.4 

.4 

3.8 

2.9 

3.0 

110-130 

1.9 

.9 

2.8 

4.3 

4.0 

140-160 

2.6 

1.1  .2 

4  0 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

4.1  .2 

7.5 

4.6 

5.0 

200-220 

6.0 

2.4  .6 

9.0 

4.3 

3.5 

230-250 

3.4 

1.3 

4.7 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

2.3 

.8  .8 

3.8 

5.2 

4.0 

290-310 

3.8 

1.3  .2 

5.3 

3.5 

3.5 

320-340 

2.8 

.6 

3.4 

3.2 

3.0 

variable: 

CALH 

////////////////////////////////////////////////////Z///////// '////////////// 

50.5 

null  nun 

TOTALS 

34.5 

13.1  2.0 

100.0 

1.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  531 


C  -  4  -  00 
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OPRlWriHG  LOCATIOH  ’A’  PBRCBmAGE  FRBQUBHCY  dt  OCCUraSMCB  SUKFACB  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  HIIID  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIGRS 

STATIOM  HUMBER:  744905  STATIOM  RAME:  FORT  0BVEM8  AIH  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH:  SEP  HOURS 

:  21-23 

DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

WIHD  SPEED  IN  KMOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

020-040 

050-070 

(B)  080-100 

110-130 

140-160 

(S)  170-190 

6.7 

4.4  4.4 

15.6 

6.0 

6.0 

200-220 

2.2 

2.2 

4.4 

3.0 

3.0 

230-250 

2.2 

2.2 

6.0 

6.0 

(H)  260-280 

2.2 

2.2 

4.4 

7.0 

7.0 

290-310 

4.4 

2.2 

6.7 

6.0 

3.0 

320-340 

4.4 

4.4 

1.5 

1.5 

VARIABLE 

CAUi 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

62.2 

//////////// 

TOTALS 

1  19.9 

S.S  8.8 

100.0 

2.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

45 

C  -  4  -  81 
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OPERATIMG  LOCATIOn  'A*  PBRCKMTAOK  FBEQUEIICY  OF  OCCURRBBCE  SURFACS  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WITO  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  EC  FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 

STATIOH  HUMBER:  744905  STATIOH  NAME:  FORT  DEVEMS  AIH  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH:  SEP  SOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KRGTS 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.0 

1.5 

.0 

6.6 

3.4 

3.0 

020-040 

3.0 

.5 

3.5 

2.9 

2.0 

050-070 

2.0 

.2 

2.2 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

2.2 

.8 

.1  .0 

3.2 

3.9 

3.0 

110-130 

1.3 

.6 

.0 

1.9 

4.3 

4.0 

140-160 

1.7 

.9 

.0 

2.7 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.7 

2.9 

,4 

6.0 

5.0 

5.0 

200-220 

4.0 

4.6 

.9 

9.5 

5.5 

5.0 

230-250 

3.1 

3.1 

.5  .0 

6.7 

5.3 

5.0 

(W)  '50-280 

3.7 

3.4 

.7 

7.9 

5.1 

5.0 

290-310 

4.8 

4.1 

.5 

9.4 

4.8 

4.0 

320-340 

4.1 

3.2 

.2 

.  7.4 

4.4 

4.0 

V;^IA0LE 

1 

CALM 

iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiniiimm  33.0 

iimiimn 

TOTALS 

1  37.6 

25,8 

3.3 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

4058 

C  -  4  -  82 
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OPBRATIHG  lOCATIOH  'A* 
USAraTAC,  ASBBVIU.B  HC 


PBRCEKrAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  OIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIGRS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  OB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECnOR  1 

1 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

14.2 

2.0 

16.1 

2.9 

2.0 

020-040 

9.3 

1.6 

10.9 

2.8 

2.0 

050-070 

6.3 

,7 

7.0 

2.5 

2.0 

(BJ  080-100 

3.0 

.9  .4 

4.3 

3.9 

3.0 

110-130 

2.0 

.7 

2.7 

3.8 

4.0 

140-160 

3.0 

.7 

3.8 

3.6 

3.0 

(3)  170-190 

.7 

1.6 

2.3 

4.8 

5.0 

200-220 

2.3 

2.2 

4.5 

4.7 

4.0 

230-250 

.5 

.5  .2 

1.3 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

.7 

.7 

3.3 

4.0 

290-310 

1.1 

.4 

1.4 

4.0 

3.5 

320-340 

4.5 

.5 

5.0 

2.7 

2.0 

VARIABLE  1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////z //,'//// 

40.0 

//////////// 

TOTALS 

1  47.6 

11.8  .6 

100.0 

1.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

558 

C  -  4  -  83 
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OPKRATIHG  LOCATIOn  "A*  percentage  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  WI  ^  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 
MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCriOJf 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.6 

1.3 

5.1 

3.0 

2.0 

020-040 

.6 

.6 

1.0 

1.0 

050-070 

.6 

.6 

2.0 

2.0 

(E)  080-100 

110-130 

.6 

.6 

4.0 

4.0 

140-160 

2.6 

.6 

3.2 

2.8 

2.0 

(S)  170-190 

4.5 

1.3 

5.6 

3.2 

3.0 

200-220 

3.8 

1.3 

5.1 

3.6 

3.5 

230-250 

j 

2.6 

1.9 

4.5 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.9 

.6 

2.6 

3.5 

3.5 

290-310 

2.6 

.6 

3.2 

3.4 

4.0 

320-340 

3.2 

1.3 

4.5 

3.1 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////'///////// 

64.1 

null  null 

TOTALS 

26.8 

6.9 

100.0 

1.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  '  156 


C  -  4  -  04 
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OPBMTIHO  liOCATION  'A* 
USAFIXAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCBRTACE  FEBQUBMCY  <X  OCCUREEECE  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  HIMD  SPEED 
FROM  HOURLY  0B8EBVATICRS 

STATIOR  HUMBER:  744905  STATIOR  SAME:  PORT  DEVBMS  AIH  MA  PERICO  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  »  5  HOHTB:  OCT  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

mm> 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.9 

1.8 

.1 

6.8 

3.7 

3.0 

020-040 

1.4 

1.0 

2.4 

3.9 

4.0 

050-070 

.5 

.4 

.8 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

110-130 

.5 

.2 

.7 

4.2 

4.0 

140-160 

1.6 

.2 

1.8 

2.9 

2.0 

(S)  170-190 

3.0 

1.1 

4.1 

3.6 

3.0 

200-220 

3.7 

1.0 

.2 

4.9 

3.8 

3.0 

230-250 

3.3 

1.1 

.1  .1 

4.7 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

3.6 

1.9 

.2 

5.7 

4.5 

4.0 

290-310 

1.4 

2.3 

.5 

4.2 

5.9 

6.0 

320-340 

2.9 

1 

1.3 

4.2 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

//'////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

59.7 

nmnmn 

TOTALS 

1  26.8 

12.3 

1.1  .1 

100.0 

1.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  837 

C  -  4  -  85 
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OFffiUTIIlG  IXXJVriOH  ’A’ 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  HC 


FERCBrEAOB  FRBgUSNCY  OF  OCCUKRBMCB  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIRD  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  SEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HOHTH:  OCT  SOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7,1 

3.6 

.5 

11.2 

4.2 

4.0 

020-040 

4.1 

2.2 

6.2 

3.9 

4.0 

050-070 

2.2 

.7 

2.8 

3.4 

2.0 

(B)  080-100 

1.6 

.2 

1.8 

2.4 

2.0 

110-130 

1.2 

.3 

.1 

1.7 

4.5 

4.0 

140-160 

1.5 

.8 

.2 

2.5 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

3.7 

2.3 

.3 

6.3 

4.4 

4.0 

200-220 

2.9 

3.7 

.6 

7.2 

5.2 

5.0 

230-250 

1.8 

3.6 

1.1  .1 

.1 

6.8 

6.8 

6.0 

(W)  260-780 

1.8 

6.0 

1.9  .2 

10.0 

7.0 

6.0 

290-310 

2.0 

6.7 

1.8 

10.5 

6.5 

6.0 

320-340 

3.4 

4.9 

.9 

9.2 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////// 

23.7 

//////////// 

1 

TOTALS 

1  33.3 

35.0 

7.4  .3 

.1 

100.0 

4.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS ' ,  883 

C  -  4  -  96 
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OPBMTIRa  lOCATIOH  ’A*  PBRCEHTAOB  FRBQUSHCY  OF  OCCURREIICB  SURPACX  WIND  DIRBCTIOII  VERSUS  WIID  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIGHS 

STATIOH  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEMS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC:  ♦ 

5 

MORTH:  OCT  HOURS:  12-14 

DIRECTION 

(DBOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIHD  SPEED  IH  EROTS 
19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

4.9 

2.3 

.1 

7.3 

3.6 

3.0 

020-040 

4.7 

1.9 

6.6 

3.9 

4.0 

050-070 

3.3 

.3 

3.6 

3.0 

2.5 

(E)  080-100 

2.4 

.8 

.1 

.1 

3.4 

4.2 

3.0 

110-130 

2.5 

2.5 

,1 

5.1 

4.6 

5.0 

140-160 

1.6 

2.2 

.1 

.3.5 

4.8 

5.0 

(3)  170-190 

2.5 

3.4 

.e 

6.7 

5.6 

5.0 

200-220 

3.1 

4.3 

2.0 

.2 

9.7 

6.7 

6.0 

230-250 

3.0 

4.4 

1.6 

.1 

9.1 

6.4 

6.0 

(H)  260-280 

2.8 

6.4 

2.0 

11.3 

6.7 

6.0 

290-310 

3.3 

7.6 

2.2 

.2 

13.3 

6.6 

6.0 

320-340 

2.6 

5.8 

1.3 

9.7 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

1 

CtdJi 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  10.4 

//////////// 

TOTALS 

1  36.7 

41.9 

10.3 

.5  .1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

879 

C  -  4  -  67 
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OPBRATIHO  LOCKTIOR  *A' 
USAFBXAC,  A8HBVILLB  HC 


PBRCanAGB  PRBQUBICY  OP  OCCURRBRCB  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  SOURLY  QBSBRVATIORS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  TOffT  DBVEHS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  OCT  SOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MKAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

1.6 

.5 

7.4 

3.8 

3.0 

020-040 

2.7 

1.1 

.2 

4.0 

4.5 

4.0 

050-070 

2.1 

.5 

2.6 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

3.0 

1.9 

.1 

.1 

5.2 

4.6 

4.0 

110-130 

1.6 

2.1 

.4 

.1 

4.1 

5.8 

5.5 

140-160 

3.2 

1.5 

4.6 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

3.3 

3.5 

.9 

7,7 

5.1 

5.0 

200-220 

2.8 

4.4 

.4 

7.6 

5.5 

6.0 

230-250 

3.3 

3.5 

.5 

7.3 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

4.8 

1.5  .1 

9.5 

6.1 

6.0 

290-310 

3.9 

4.4 

1.5 

9.7 

5.5 

5.0 

320-340 

5.1 

4.1 

.7 

10.0 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////,///////////////' 

20.2 

iinniniii 

TOTALS 

39.6 

33.4 

6.7  .1 

.2 

100.0 

4.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  . 

021 

C  -  4  -  08 
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OPBUXIRO  LOCATIOH  *A* 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  IK 


PBRCBRIMJE  FRBgUBIKY  CP  OCCURRKHCS  SURFACI  WIMD  DincnOR  VERSUS  NIRD  SFSE) 
FROM  aOURLY  OBSBRVATIGHS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  OEVBNS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRECTIOn 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.0 

2.0 

5.0 

4.1 

3.5 

020-040 

1.4 

.4 

.4 

2.1 

4.0 

2.0 

050-070 

,7 

.7 

2.0 

2.0 

(B)  080-100 

1.4 

.4 

.2 

2.0 

4.5 

3.0 

110-130 

1.4 

.9 

.2 

2.5 

4.5 

4.0 

140-160 

2.5 

.4 

2.9 

2.8 

2.0 

(3)  170-190 

4.1 

1.8 

.2 

6.1 

3.9 

3.0 

200-220 

3.2 

2.9 

.2 

6.2 

4.6 

4.0 

230-250 

2.5 

1.1 

3.6 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

3.2 

2.5 

.5 

6.2 

5.2 

4.0 

290-310 

3.0 

3.0 

.2 

6.2 

4.6 

5.0 

320-340 

3.4 

1.1 

4.5 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAI>4  ! 

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

52.0 

//////////// 

TOTALS 

1  29.8 

16.5 

1.9 

100.0 

2.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

561 

C  -  4  -  89 
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OPKRATIHO  UJCATIOH  ’A’ 
U8AFEEAC,  A5HKVILLB  HC 


PBRCSmAGB  FRBQUBRCT  OF  OCCURRERCB  SURFACE  HIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  RUKBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  tm::  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

Win) 

(N)  350-010 

5.9 

5.9 

3.0 

3.0 

020-040 

2.0 

2.0 

8.0 

8.0 

050-070 

3.9 

3.9 

1.5 

1.5 

(E)  080-100 

110-130 

140-160 

(3)  170-190 

2.0 

2.0 

7.0 

7.0 

200-220 

2.0 

2.0 

7.0 

7.0 

230-250 

(W)  260-280 

5.9  3.9 

9.8 

4.2 

4.0 

290-310 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

320-340 

2.0  2.0 

3.9 

3.0 

3.0 

VARIA’’!F 

CALi: 

iiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiunininiii:iiiiiinui 

68.6 

nun  mm 

TOTALS 

19.7  11.9 

100.0 

1.2 

4.0 

TOTAL  NUKBER  OF  OBSERVATIONS'.  51 

C  -  4  -  90 
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OPBMTIHG  UXATTGH  ‘A’ 
USAFETAC,  ASBBVIU.B  IK 


PBRCEMTAQB  FRBQUBHCY  OP  OCCURRSHCB  SURFACB  WIND  DIRBCTIGH  VERSUS  HIHO  SPBED 
FROM  SOURLY  OBSBRVATIORS 

STATION  HUMBBR:  744905  STATION  HAMB:  FORT  OBVBNS  AlH  MA  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DlRBCnOH 

1 

5-9 

wiiTD  SPEED  in  mm 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MBAM 

MEDIAN 

(DBGRKBS) 

1 

% 

HIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.2 

2.2 

.2 

7.7 

3.9 

3.0 

020-040 

2.9 

1.3 

.1 

4.3 

4.0 

4.0 

050-070 

l.S 

.4 

2.2 

3.1 

2.0 

(B)  080*100 

1.6 

.6 

.1  .0  .0 

2.4 

4.1 

3.0 

110-130 

1.4 

1.2 

.1  .0 

2.7 

4.9 

4.0 

140-160 

2.0 

1.0 

.1 

3.1 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

3.3 

2.4 

.4 

6.1 

4.7 

4.0 

200-220 

3.1 

3.2 

.7  .0 

7.1 

5.4 

5.0 

230-250 

2.7 

2.6 

.7  .0  .0 

6.3 

5.6 

5.0 

(M)  260-280 

2.9 

4.3 

1.2  .1 

8.5 

6.1 

6.0 

290-310 

2.7 

4.7 

1.2  .0 

8.7 

6.0 

6.0 

320-340 

3.4 

3.5 

.6 

7.6 

S.0 

5.0 

VARIABLE 

CAIH 

iiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiniiiiiniininniiiminniiniuiiiiiiiiiin 

33.2 

//////////// 

TOTALS 

1  33.0 

27.6 

5.4  .1 

100.0 

3.3 

5.0 

TOTAL  NUMBEP  OF  OBSERVATIONS  4190 
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OPSmnilO  LOCATIOH  *A' 
U3AFETAC,  ASHBVIUB  HC 


PBRCENTACB  rRBQUBICY  OF  OCCUmnCB  SURPACB  WIND  DIRBCTIOH  VSRSUS  WIND  SPEND 
PRCH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APB  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HONTB!  OCT  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  HILE  (0800  HERRS). 
AND/OR 

GE  1/2  HILE  (0800  HETERS)  BUT  LESS  THAN  3  HILES  (4800  HETERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

HEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

HIND 

WIND 

(N)  350-010 

11.9 

2.6 

.7 

15.2 

3.5 

2.0 

020-040 

4,4 

3.5 

7.9 

4.3 

4.0 

050-070 

2.8 

1.4 

4.2 

3.7 

2.5 

(E)  080-100 

3.5 

.5 

.7  .2 

4.9 

5.0 

3.0 

110-130 

2.8 

,7 

.5  .2 

4.2 

5.3 

4.0 

140-160 

3.0 

1.6 

4.7 

4.2 

4.0 

<S)  170-190 

3.7 

1.6 

5.4 

3.9 

3.0 

200-220 

2.1 

.7 

2.8 

3.8 

4.0 

230-250 

.7 

.2 

.2  .2 

7.8 

4.5 

(W)  260-280 

.7 

.9 

1.6 

4.7 

5.0 

290-310 

.2 

.2 

.2 

.7 

6.0 

6.0 

320-340 

1.9 

.9 

2.8 

3.8 

2.5 

VAPTA  LB 

1 

CALM 

iiniiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

44.2 

//////////// 

TOTALS 

1  37.7 

14.8 

2.3  .2  .4 

100.0 

2.3 

3.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  428 
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aPBMTIRO  lOCATIOH  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  HC 


PBRCBRTAGB  FRBQUBNCy  OP  OCCURHERCB  SUBPACB  WIHD  DIRBCTIOH  VBRSU8  WIND  8PBBD 
FROM  BOURLY  OBSBRVATICRS 


STATION  HUMBBR:  744905  STATION  HAHB:  FOirr  OBVBMS  AIN  MA 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 
MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


WIHD  SPBBD  IN  ntOTS 

OIRBCTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  %  WIND  WIND 


(N)  350-010 
020-040 
050-070 
(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(3)  170-190 
200-220 
230-250 
(H)  260-280 
290-310 
320-340 


33.3 


3.0 


33.3  5.0  5.0 


VARIABLE 

CALM  //////////////////////////////////////////////////////////////////////'//////  66.7  //////////// 

TOTALS  33.3  100.0  1.7  5.0 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3 
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opBiwniio  i.ocKrioii  *a’ 
USAF3TAC,  ASBBVILLB  HC 


PBRCBIfTAaB  FRBQUBHCy  OF  OCCUFRBIfCB  SURFAC8  WIND  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  8PBB0 
FROM  SOURLY  aeSERVATIOHS 

STATION  HUKBBR:  744905  STATION  NAME:  FtStT  DEVBMS  AIM  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HONTB:  NOV  SOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DBORBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAR 

Vim) 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.9 

2.8 

.2 

7.9 

3.9 

3.0 

020-040 

.8 

.8 

1.5 

4.6 

4.5 

050-070 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

(E)  080-100 

.2 

.2 

.3 

9.0 

9.0 

110-130 

.8 

.8 

3.0 

3.0 

140-160 

1.4 

.5 

.2 

2.0 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

3.1 

1.7 

.2 

4.9 

4.5 

4.0 

200-220 

4.6 

3.5 

.2 

8.3 

4.6 

4.0 

230-250 

3.4 

1.9 

.5 

5.7 

4.3 

3.0 

(W)  260-280 

3.4 

2.9 

.8 

7.1 

5.4 

5.0 

290-310 

3.1 

3.1 

.6 

.2 

6.9 

5.2 

5.0 

320-340 

4.2 

2.6 

.6 

7  .4 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALH 

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiimiiniiniiiiimniiimiiiii 

46.9 

Ilium  HU 

TOTALS 

29.9 

20.0 

3.5 

.2 

100.0 

2.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  ',  648 
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GPXMTIHG  LOCATION  *A' 
USAFBTAC,  ASREVILLB  NC 


PERCBNTAOB  FRBQUBNCY  OP  OCCURRBHCB  SURPACB  WIHD  DIRBCnOH  VER^S  WIND  8FBBD 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUMBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVBHS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  ITTC:  *  5  HORTB;  ROV  SOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.8 

3.6 

.4  .1 

8.9 

4.7 

4.0 

020-040 

2.9 

1.1 

.1 

4.1 

J.8 

4.0 

050-070 

1.4 

.1 

1.5 

2.4 

2.0 

(B)  080-100 

.5 

.1 

.6 

2.8 

2.0 

110-130 

.2 

.2 

.5 

4.0 

4.0 

140-160 

2.1 

.2 

.4 

2.7 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

3.5 

2.0 

5.5 

4.1 

3.0 

200-220 

4.8 

4.8 

1.6  .1 

11.4 

5.8 

5.0 

230-250 

2.9 

4.8 

1.2 

8.9 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

2.2 

5.7 

1.2 

9.2 

6.6 

6.0 

1 

290-310  1 

3.1 

8.1 

1.9  .1 

13.1 

6.6 

6.0 

320-340 

4.2 

6.4 

1.5 

12.1 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllltlllllllllllllllllllllllllllll 

21.4 

//////////// 

TOTALS 

32.6 

37.1 

8.3  .3 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  807 
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OPKRATIHO  LOCATIOB  "A* 
USAFBIAC,  ASHXVn.LB  HC 


PBRCEMTAGB  FREQUBKCY  OF  OCCURRBICB  SURFACE  WIND  OIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECCSU):  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  im::  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

2.5 

.5 

7.2 

4.3 

4.0 

020-040 

3.7 

.7 

4.5 

2.9 

2.0 

050-070 

1.9 

.1 

2.0 

3.0 

2.0 

(E)  080-100 

1.0 

.6 

1.6 

4.2 

4.0 

110-130 

.4 

.6 

1.0 

5.6 

6.5 

140-160 

1.4 

1.1 

.4 

2.9 

5.3 

5.0 

(3)  170-190 

1.7 

3.1 

.1 

5.0 

5.3 

5.0 

200-220 

3.6 

4.5 

2.1  .1 

10.3 

6.5 

6.0 

230-250 

2.1 

4.9 

1.6  .1 

8.7 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

1.9 

7.3 

2.0 

11.2 

7.0 

7.0 

290-310 

3.4 

9.3 

5.0  .1 

17.8 

7.3 

7.0 

320-340 

4.2 

7.7 

2.1 

14.1 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////.  iiminninmi 

13.8 

mill  nun 

TOTALS 

29.5 

42.4 

13.8  .3 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS , ,  804 
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OPBRATING  UXKHOK  ‘A’ 
USATETAC,  ASHBVIU.E  IK 


PBRCENTA08  ntBQUBIKy  OP  OCCURREtlCS  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  0BVBN8  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
HORTB:  NOV  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HBAIf 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

1.8 

6.6 

3.5 

3.0 

020-040 

1.8 

.8 

2.6 

3.8 

3.0 

050-070 

2.4 

.3 

2.6 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

1.6 

.4 

.1 

2.1 

3.6 

2.5 

110-130 

1.7 

.9 

.1 

2.8 

4.4 

4.0 

140-160 

2.1 

1.2 

.1 

3.4 

4.2 

3.5 

(3)  170-190 

3.4 

3.0 

.1 

6.6 

4.8 

4.0 

200-220 

3.4 

3.6 

.5 

7.5 

5.4 

5.0 

230-250 

3.3 

4.0 

.7 

7.9 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

4.0 

5.3 

1.2 

10.4 

5.8 

6.0 

290-310 

6.1 

9.4 

2.4 

17.8 

5.8 

6.0 

32C-340 

4.6 

5.9 

1  .0 

12.4 

5.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.3 

//////////// 

TOTALS 

39.1 

36.6 

7.0 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  759 
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OPERATino  LOCATIOH  ’A’ 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURPACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NtMBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  CS*  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MOV  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNCTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

1.5  .3 

6.0 

3.8 

2.5 

020-040 

2.0 

.2 

2.2 

2.6 

2.0 

050-070 

1.7 

1.7 

3.0 

3.0 

(E)  080-100 

.3 

.5 

.8 

3.8 

5.0 

110-130 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

140-160 

2.8 

.8 

3.7 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

4.2 

2.0 

6.2 

3.9 

3.0 

200-220 

4.5 

1.3 

5.9 

3.6 

3.0 

230-250 

1.3 

2.0  .3 

3.7 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

5.4 

3.0  .3 

8.7 

4.3 

4.0 

290-310 

5.7 

5.9  1.5 

13.1 

5.3 

5.0 

320-340 

3.4 

4.4  1.0 

8.7 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

38.9 

//////////// 

TOTALS 

36.0 

21.6  3.4 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'.  597 
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OPBWTIHa  UXKTVM  'A' 
USAFKTAC,  ASHEVILLS  HC 


P8RCBNTAGB  FRBQUKIICY  OP  OCCUIWEIKB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIIR>  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVKNS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

U3T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.1 

4.1 

10.2 

4.6 

4.0 

020-040 

2.0 

1.0 

3.1 

4.0 

4.0 

050-070 

1.0 

1.0 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

110-130 

1.0 

1.0 

4.0 

4.0 

140-160 

1.0 

1.0 

3.0 

3.0 

(S)  170-190 

8.2 

2.0  1.0 

11.2 

4.3 

3.0 

200-220 

3.1 

2.0 

5.1 

4.2 

4.0 

230-250 

3.1 

1.0 

4.1 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

3.1  1.0 

6.1 

6.0 

6.0 

290-310 

3.1 

1.0  1.0 

5.1 

5.0 

3.0 

320-340 

2.0 

2.0  2.0 

6.1 

6.5 

6.5 

VARIABLE  1 

CAUI 

//////////////////////////////////////////////////////////// //.V/////////////' 

45.9 

iiiiiiitnn 

TOTALS 

32.6 

16.2  5.0 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  98 
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OPBRATIRO  LOCATION  ’A* 
USAFSXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 

LST  TO  urc:  ♦  5  HONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECriOlf 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

KBAM 

KEDIAK 

(DEGREES)  1 

% 

WIHD 

WIND 

(N)  350-010 

4.6 

2.5 

.3 

.0 

7.5 

4.1 

3.0 

020-040 

2.3 

.8 

.0 

3.1 

3.5 

3.0 

050-070 

1.5 

.1 

1.6 

2.8 

2.0 

(B)  080-100 

.7 

.3 

.1 

1.1 

4.0 

3.0 

110-130 

.7 

.4 

.0 

1.1 

4.3 

4.0 

140-160 

1.9 

.8 

.2 

2.9 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

3.3 

2.4 

.1 

5.8 

4.5 

4.0 

200-220 

4.1 

3.6 

.9 

.1 

8.8 

5.4 

5.0 

230-250 

2.6 

3.6 

.9 

.0 

7.1 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

5.0 

1.2 

9.3 

6.0 

6.0 

290-310 

4.2 

7.2 

2.3 

.1 

13.8 

6.3 

6.0 

320-340 

4.1 

5.5 

1.5 

11.1 

5.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiniiiiiimiiiminnimninii 

26.9 

//////////// 

TOTALS 

33.2 

32.2 

7.5 

.2 

100.0 

3.9 

5.0 

TOT"j  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'  3716 
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oPBRKriira  locatioii  *A’ 

USAFRAC,  ASBBVILLK  RC 


PEBCamUX  FRBQUBMCr  OP  OCajFBKHCE  SURPACB  WIHD  DIIIECTIOII  VERSUS  WIHD  SPEED 
PROH  BOURLY  OBSERVATIGRS 


STATICRI  HUMBER:  744905 


STATIOH  HAMS:  PORT  DBVENS  AIN  MA 
L3T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MOtmi:  NOV  HOURS:  ALL 


CATBQORY  A:  CEILING  OE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTM. 

KEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIHD 

WIND 

(N) 

350-010 

11.7 

12.4 

1.0 

25.0 

4.6 

5.0 

020-040 

5.2 

3.6 

.2 

9.0 

4.2 

4.0 

050-070 

.7 

*9 

2.3 

2.0 

(B) 

080-100 

.2 

1.9 

.2 

2.4 

6.0 

6.0 

110-130 

.7 

.2 

1.0 

4.8 

4.0 

140-160 

2.9 

.7 

3.6 

3.1 

2.0 

(3) 

170-190 

2.4 

3.3 

.2 

6.0 

5.6 

6.0 

200-220 

2.1 

2.1 

.2 

4.5 

5.4 

6.0 

230-250 

.5 

1.2 

,2 

1.9 

5.5 

5.0 

(W) 

260-280 

.5 

.7 

.2 

1.4 

6.0 

6.0 

290-310 

1.7 

.5 

2.1 

3.6 

3.0 

320-340 

6.0 

3.3 

.5 

9.8 

4.1 

3.0 

VARIABLE 

CAIM 

TOTALS 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.6  29.7  2.9 

32.6 

100.0 

//////////// 

3.1  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  420 
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OPRIWTIHO  LOCATION  ’A* 
USARTAC,  ABHBVILLB  HC 


PBRCBHTAGE  FRBgUERCY  OF  OCCUKRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  BOURLY  GSaERyATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-24  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.1 

2.2 

.9 

8.1 

4.3 

4.0 

020-040 

.7 

.3 

.1 

1.2 

4.8 

4.0 

050-070 

(E)  080-100 

110-130 

140-160 

1.0 

.1 

1.2 

2.9 

3.0 

(3)  170-190 

2.6 

1.4 

4.0 

4.0 

4.0 

200-220 

5.1 

2.5 

.1 

7.7 

3.9 

3.0 

230-250 

1.9 

1.4 

.3  .1 

3.8 

5.3 

4.5 

(W)  260-280 

4.2 

2.9 

.4 

7.5 

5.1 

4.0 

290-310 

3.5 

3.8 

.4 

7.7 

5.0 

5.0 

320-340 

4.5 

2.2 

.4 

7.1 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

51.9 

//////////// 

TOTALS  ' 

1  28.6 

16.8 

2.6  .1 

100.0 

2.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS,  .  692 

C  -  4  -  102 
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OPSRMriRO  liOCATIOH  'A' 
USAFRAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCBNTAOK  FREQUBMCY  OF  OCCUIWBIICE  SUHPACB  WIND  DIRBCTIOM  VERSUS  Wim>  SPEED 
PROM  BOURLY  OBSERVATIOMS 

STATIOR  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVQIS  AIR  HA  PERIOD  OF  FSCOK):  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HORB:  DEC  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOIf 

(DBORBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

meah 

WIND 

MBDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.2 

2.8 

.6 

10.6 

4.0 

3.0 

020-040 

1.5 

1.1 

2.6 

4.3 

4.0 

050-070 

.2 

.2 

3.0 

3.0 

(E)  oeo-100 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

110-130 

.2 

.2 

2.5 

2.5 

140-X60 

.6 

.2 

.B 

3.7 

4.0 

(S)  170-190 

1.7 

2.4 

.5 

4.5 

5.7 

6.0 

200-220 

3.9 

3.1 

.4 

7.3 

4.8 

4.0 

230-250 

3.2 

4.4 

1.1 

8.6 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

4.x 

5.8 

1.5 

11.5 

5.9 

6.0 

290-310 

4.5 

6.5 

1.3 

12.3 

5.8 

6.0 

320-340 

5.3 

5.0 

.9 

.6 

11. e 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

i 

CMH 

1 

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimtiiiniiiiuiiiinimniiiiiiiii,  iiiiiiii 

29.4 

//////////// 

TOTALS 

32.5 

31.3 

6.3 

.6 

100.0 

3.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  847 
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opbuatiro  IiOcatioh  *a* 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCsmoB  FRBQunor  OP  occumncs  surfacr  wind  otiiBcrioii  versw  trin>  spbid 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  HAKE:  FORT  OEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

L8T  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


DIRBCTIOR  1 
(DBORBES)  1 

1-4 

5-9 

inilD  SPEED  Ilf  KMOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

NBAII 

WIND 

median 

WIND 

(N)  350-010 

5.7 

3.3 

.4 

9.3 

4.3 

4.0 

020-040 

2.2 

.6 

3.0 

3.7 

4.0 

050-070 

1.1 

1.1 

2.1 

2.0 

(B)  060-100 

.2 

.2 

.5 

4.5 

4.5 

110-130 

1.0 

.1 

1.1 

2.9 

2.0 

140-160 

1.3 

.4 

1.7 

3.3 

3.5 

(S)  170-190 

2.5 

2.3 

.5  .2 

5.5 

5.7 

5.U 

200-220 

3.4 

3.0 

.6 

7.2 

5.6 

5.5 

230-250 

2.2 

2.9 

1.6 

6.6 

6.4 

6.0 

(W)  260-260 

3.1 

6.6 

3.3  .2  .1 

15.3 

7.0 

6.0 

290-310 

4.9 

11.1 

2.5  .4 

16.9 

6.6 

6.0 

320-340 

4.5 

6.4 

2.5  .2 

13.6 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////- /////////////////// 

16.1 

//////////// 

TOTALS 

1  32.1 

39.1 

11.6  1.0  .1 

100.0 

5.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS'-  H30 

C  -  4  -  104 


USAFETAC/DS-9 1/254  -  Page  157 


GPBMXIHO  liOCATIOH  'A* 
USAFRAC.  ASBBVILUt  RC 


PBHCKRAiOS  FRBQUKHCr  OT  OCCUItRKNCB  SURPACX  RID  DIRBCTIGH  VXRSUS  HIIID  SFBB> 
FROM  BOURLY  OBSBRVATIORS 

RATIOR  HUMBBR:  744905  RATIO*  NAME:  FOR  OBVnS  AIR  MA  PUUOO  OF  RBCORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LR  TO  UTC:  *  5  MORR:  DBC  BOORS:  15-17 


DIRECTIOM 

(DBORRBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7,2 

2.1 

.3 

9.6 

3.6 

3.0 

020-040 

2.2 

.5 

.1 

2.9 

3.3 

2.0 

050-070 

.8 

.3 

1.1 

3.5 

3.5 

(B)  080-100 

.5 

.5 

1.1 

4.4 

4.5 

110-130 

.7 

.3 

.9 

3.7 

4.0 

140-160 

1.6 

.3 

1.8 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

2.5 

1.4 

.3 

4.2 

4.3 

4.0 

200-220 

4.1 

2.9 

.3 

7.2 

4.6 

4.0 

230-250 

5.0 

2.8 

.3 

8.0 

4.4 

4.0 

(H)  260-260 

4.6 

6.4 

1.4  .1 

12.6 

5.8 

6.0 

290-310 

6.8 

8.3 

1.6  .5 

17.2 

5.9 

6.0 

320-340 

4.2 

4.3 

1.3  .3 

10.1 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiiiimimiimmiiiiiiiiiiiinf/uit/tiii/nii/if/i/in/tfi/ininii/i 

23.2 

iiimniiii 

TOTALS 

1  40.2 

30.1 

5.6  .9 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  Or  OBSERVATIONS 

760 
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OPDIATIIIO  UTATIOH  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHKVILLK  NC 


PBRCBHTAQB  FlOgUKIICy  OF  OCCURKBHCB  SURPACS  WIMD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVBNS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

NEAM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.3 

2.7 

7.0 

4.3 

4.0 

020-040 

1.3 

.2 

1.4 

2.4 

2.0 

050-070 

.7 

.7 

2.8 

3.0 

(E)  080-10U 

.4 

.2 

.5 

3.7 

4.0 

110-130 

.2 

.2 

2.0 

2.0 

140-160 

1.6 

.4 

2.0 

3.5 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

.5 

3.8 

3.3 

3.0 

200-220 

3.6 

1.4 

.5 

5.6 

4.5 

4.0 

230-250 

3.4 

1.4 

4.8 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

6.8 

4.5 

.9 

12.2 

4.8 

4.0 

290-310 

4.3 

3.8 

1.1 

.4 

9.5 

5.7 

5.0 

320-340 

4.5 

1.6 

1.1 

.4 

7.5 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

C^JaM 

niininiiniiiiiiimiiiiiiiniinniiiiiiiiiiimiinniniimnniiniii 

44.7 

//////////// 

TOTALS 

34.3 

16.7 

3.6 

.6 

100.0 

2.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.  557 
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OPBIWTIira  UXATIOR  ’A*  PKRCBirrAaB  FRBgUBMCY  OP  OCCURRKRcni  SURFACE  WIND  DIRBCTIOII  VERSUS  WIRD  SFBB) 

U8APBIAC,  ASaEVILLB  HC  FROM  KXJRLY  OB8BRVATICHS 

STATIOH  HUMBER;  744905  STATIOR  HAMS:  FORT  DBVERS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  DEC  SOURS:  21-23 


DlRBCnON 

(DBOREBS) 

1 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

1.4  1.4 

6.8 

6.0 

4.0 

020-040 

1.4 

1.4 

5.0 

5.0 

050-070 

(E)  080-100 

110-130 

4.1 

4.1 

3.0 

3.0 

140-ieo 

4.1 

4.1 

3.3 

4.0 

(8)  170-190 

1.4 

2.7 

4.1 

5.7 

6.0 

200-220 

6.8 

1.4  1.4 

9.6 

5.6 

3.0 

230-250 

1.4 

1.4 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

1.4 

1.4 

2.7 

4.0 

4.0 

290-310 

1.4  1.4 

2.7 

8.0 

8.0 

320-340 

5.5 

5.5  4.1 

15.1 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CAa21 

////////////////////////////////////////////////////////////////////'//////// 

47.9 

//////////// 

TOTALS 

27.4 

15.2  8.3  1.4 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  73 

C  -  4  -  107 


USAFrrAC/DS-91 /’254  -  Paa«>  160 


OPBRATIira  IiOCKriOH  *A’ 
USAraXAC,  ASnVILLB  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUEHCY  OP  OCCURRnCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOa  VERSUS  HDID  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOU 


STATIOR  mjHBBR:  744905 


STATION  NAME:  FORT  DBVBNS  AIR  MA 
L3T  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRKCriON 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

6.0 

2.6 

.5 

9.0 

4.1 

4.0 

020-040 

1.6 

.6 

,1 

2.3 

3.7 

4.0 

050-070 

.6 

.1 

.6 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

.2 

.2 

.4 

4.1 

4.0 

110-130 

,5 

,1 

.6 

3.1 

3.0 

140-160 

1.3 

.3 

1.5 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

2.4 

1.7 

.3 

.1 

4.5 

4.8 

4.0 

200-220 

4.0 

2.6 

.5 

.0 

7.1 

4.8 

4.0 

230-250 

3.1 

2.7 

.7 

.0 

6.5 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

4.4 

5.7 

1.6 

.1  .0 

11.8 

5.9 

6.0 

290-310 

4.6 

6.9 

1.4 

.2 

13.3 

6.0 

6.0 

320-340 

4.6 

4.2 

1.4 

.3 

.10.4 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 

m  linn  null  null  HU  iiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniinmni 

33.5  27.7  6.5  .7 

32.0 

100.0 

iniiiiiiiii 

3.5  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3759 
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orauamo  i>ocatioii  *a’ 
USAFRAC,  A8HBVILLB  MC 


PBRCBRTAGK  FRBQUBHCY  OP  OCCURRBMCB  SUHFACB  WIIID  DIRECTIOII  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSBRVATIOH8 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OP  RECORD:  NAY  BO  -  APR  90 
NCWTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AMD/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (OSOO  METERS)  BUT  LESS  THAN  i  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 


GB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KROTS 

DIRBCnOR  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65  TOTAL 


NEAR  MEDIAN 


(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

20.0 

4.9 

.7 

25.6 

3.5 

3.0 

020-040 

4.7 

2.1 

.5 

7.2 

4.2 

4.0 

050-070 

.7 

.7 

3.3 

4.0 

(B)  080-100 

.2 

,7 

.9 

4.8 

5.0 

110-130 

.9 

.2 

1.2 

3.4 

3.0 

140-160 

1.6 

.2 

1.9 

2.9 

2.0 

(S)  170-190 

1.6 

2.1 

.5 

4.2 

5.2 

5.0 

200-220 

1.9 

2.3 

1.2 

5.3 

5.9 

6.0 

230-250 

.7 

.2 

.9 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

.5 

7.0 

7.0 

290-310 

,2 

.9 

1.2 

11.2 

12.0 

320-340 

4.7 

1.4 

.5 

,2 

6.7 

4.5 

4.0 

VARI.KBLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

43.7 

//////////// 

TOTALS 

1  37.2 

14.3 

4.5 

.2 

100.0 

2.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  430 
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OPSKATim:  LOCATION  'A* 
USAPSXAC,  AaBBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
•19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.1 

2.8 

.4 

.0 

8.3 

4.3 

4.0 

020-040 

3.1 

1.2 

.1 

.0 

4.4 

3.8 

3.0 

050-070 

1.9 

.5 

.0 

2.4 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

1.5 

.0 

.1 

.0  .0 

2.4 

4.2 

4.0 

110-130 

1.2 

.9 

.1 

.0 

.0 

2.2 

4.7 

4.0 

140  160 

1.8 

1.2 

.2 

.0  .0 

.0 

3.3 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

3.0 

2.7 

.5 

.1  .0 

.0 

6.3 

5.2 

5.0 

200-220 

3.4 

3.7 

.9 

.1  .0 

8.1 

5.6 

5.0 

230-250 

2.9 

3.0 

.7 

.0  .0 

6.7 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

4.4 

1.3 

.1  .0 

9.0 

6.0 

6.0 

290-310 

3.9 

5.1 

1.5 

.1  .0 

10.6 

6.0 

6.0 

320-340 

4.2 

4.2 

.9 

.1  .0 

9.5 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.7 

//////////// 

TOTALS 

1  35.2 

30.5 

6.7 

.5 

100.0 

3.8 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF 

OBSERVATIONS : 

48715 
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OPKMTIMO  LOCATIOH  ’A’ 
USAFBIAC,  ASaKVILLB  HC 


PBRCSHTAOB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  IIOURI,y  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVBtS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTE:  ALL  HOURS:  ALL 


CATSOORY  A:  CEILING  OB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0600  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TRAM  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  OB  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

12.1 

5.2 

.3 

17.7 

3.8 

3.0 

020-040 

8.4 

3.5 

.4 

12.3 

3.9 

3.0 

050-070 

4.8 

1.3 

.1 

6.1 

3.4 

3.0 

(E)  080-100 

3.0 

1.3 

.3  .0 

4.6 

4.2 

4.0 

110-130 

1.7 

.7 

.2  .0 

2.5 

4.5 

4.0 

140-160 

2.6 

1.2 

o 

o 

4.4 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.1 

.4  .2  .1  .0 

5.7 

5.4 

4.0 

200-220 

2.3 

1.8 

.4  .0  .0 

4.5 

5.1 

4.0 

230-250 

.7 

.4 

.1  .0 

1.2 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

.5 

.2 

.1 

.9 

4.6 

4.0 

290-310 

.6 

.2 

.1  .0 

1.0 

4.B 

3.0 

320-340 

3.4 

1.2 

.2  .0 

4.7 

3.7 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.4 

//////////// 

TOTALS 

43.0 

19.1 

3.0  .3  .1 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  5926 
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PART  D 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  CCWER  SUMHARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY-PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

CREATED  FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  StMMRY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OP  CEILING  (FRON  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
’NO  CEILING’  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROH  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUWtARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-aOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  HOim  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  BOW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POP  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN. 

NOTE  1:  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  ’9999.’ 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  ’CAVOK’,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  =  1,609.344  METERS  =  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  =  1,600  METERS. 

SKY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUW1ARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUKWARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SK.  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUmARIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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HOIS  2.  AIRWKYS  STATIOHS  THAT  HAVE  REPORTED  IE  SyROPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOHS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRO  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  "PARTIAL  OBSCURATION’  IS  A  SEPARATE  CATEOCEtY  NOT  INCLUDED  IN 
COKPUTATIOH  OF  "GREATER  THAN  1/2*  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS , ’ 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 
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OrawriRO  LOCKTIOR  ’A* 
U8AFRAC,  ASBBVILLB  RC 


PRRCRRTAGB  FREgUBRCIT  OP  OCCUnUBICS  OP  CBILIRO  VSRSl»  VISIBILITT 

FRQH  aou!a.y  observaticms 


STATIOR  RUMBER: 

744905 

STATIOR  RAMB:  FORT  OBVBHS  AIR  MA 

PERIOD 

OP  RBOORO:  MAY  60  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

:  ♦  5 

MORTH: 

JAN 

ROUES: 

03-05 

CBILIHO 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

HILBS 

IR 

GB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FBBT 

;  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

20000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

16000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GK 

16000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICC.O 

100.0 

100.0 

OB 

14000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

12000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

10000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

9000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

8000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

GB 

6000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

IDO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0' 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1 
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OPBRATIlia  LOCATIOH  'A* 
UaAFRAC,  ASHBVILLB  IIC 


PKRCBirEAai  PABQUXllCy  or  OCCURRBIICB  OP  CKILIMO  VENUS  VTSIBILITT 
FRM  BOURLT  OBSERVATIORS 


STATIOH  EWBBR:  744905  STATICS  SAME:  FORT  DBVBH8  AIR  HA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC: 

.  i; 

MONTB: 

JAM 

BOURS: 

06-08 

CEILIEO 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IR 

OB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

44.0 

45.0 

48.5 

48.8 

49.2 

49.4 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

OE 

20000 

47.5 

48.5 

52.5 

52.9 

53.9 

54.0 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OE 

18000 

47.9 

48.9 

53.3 

53.9 

54.9 

55.0 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

56.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

OE 

16000 

47.9 

48.9 

53.3 

53.9 

54.9 

55.0 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GE 

14000 

48.2 

49.2 

53.6 

54.2 

55.2 

55.3 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GE 

12000 

49.1 

50.2 

54.8 

55.3 

56.3 

56.5 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

10000 

54.2 

55.9 

60.6 

61.1 

62.1 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

9000 

54.9 

56.6 

61.4 

62.0 

63.0 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

8000 

59.0 

60.9 

65.7 

66.4 

68.1 

68.2 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

7000 

61.7 

63.7 

68.5 

69.4 

71.5 

71.8 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE 

6000 

62.8 

64.8 

69.6 

70.5 

72.6 

72.9 

73.5 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

5000 

63.8 

65.8 

70.8 

71.6 

73.8 

74.0 

74.6 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

4500 

64.5 

66.7 

71.6 

72.5 

74.6 

74.9 

75.5 

75.6 

75.6 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.. 

GB 

4000 

65.5 

67.7 

72.9 

73.9 

76.0 

76.3 

76.9 

77.0 

77.0 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

3500 

67.7 

69.8 

75.2 

76.2 

78.3 

78.6 

79.3 

79.4 

79.4 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

3000 

68.5 

70.8 

76.6 

77.6 

79.9 

80.1 

81.0 

81.1 

81.1 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

2500 

69.5 

71.8 

77.7 

78.7 

81.1 

81.4 

82.3 

82.4 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

2000 

70.8 

73.5 

79.4 

80.6 

83.4 

84.0 

85.7 

86.2 

86.2 

86.8 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

1000 

70.9 

73.6 

79.6 

00.7 

83.5 

84.1 

85.8 

86.4 

86.4 

87.0 

07.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

1500 

71.3 

74.0 

80.1 

81.3 

04.1 

84.7 

86.7 

87.5 

87.5 

88.2 

ee.2 

88.2 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

1200 

71.5 

74.3 

80.7 

82.0 

05.0 

85.5 

87-7 

88. 8 

88.8 

89.5 

89.5 

89.5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

1000 

71.8 

74.6 

81.1 

82.4 

85.4 

86.0 

88.5 

90.1 

90.1 

9C  .9 

91.1 

91.1 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

GE 

900 

71.8 

74.6 

81.4 

82.7 

85.7 

86.5 

89.1 

90.6 

90.6 

91.5 

91.6 

91.6 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

GB 

800 

71.8 

74.9 

01.7 

83.0 

86.0 

86.8 

89.4 

90.9 

90.9 

91.8 

91.9 

91.9 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

GB 

700 

71.9 

75.0 

81.8 

83.1 

86.1 

87.0 

89.5 

91.2 

91.2 

92.2 

92.5 

92.5 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

GB 

600 

71.9 

75.0 

81.8 

83.1 

86.1 

87.0 

89.5 

91.2 

91.2 

92.2 

92.5 

92.5 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

GB 

500 

72.1 

75.2 

82.0 

83.4 

86.4 

87.2 

89.8 

91.5 

91.5 

92.8 

93.0 

93.0 

94.2 

94.2 

94.5 

94.6 

GB 

400 

72.1 

75.2 

82.0 

83.4 

86.4 

87.2 

89.8 

91.6 

91.6 

92.9 

93.3 

93.3 

94.5 

94.5 

94.9 

95.2 

GB 

300 

72.1 

75.2 

02.0 

83.4 

86.4 

87.2 

89.9 

91.8 

91.8 

93.0 

93.5 

93.5 

94.9 

95.5 

96.2 

96.6 

GB 

200 

72.1 

75.2 

02.0 

83.5 

86.7 

87.5 

90.2 

92.1 

92.1 

93.6 

94.0 

94.0 

96.2 

96.7 

97.6 

98.3 

GB 

100 

72.1 

75.2 

82.0 

03.5 

06.7 

87.5 

90.2 

92.1 

92.1 

93.6 

94.0 

94.2 

96.5 

97.3 

98.6 

99.7 

GB 

000 

72.1 

75.2 

82.0 

83.5 

86.7 

87.5 

90.2 

92.1 

92.1 

93.6 

94.0 

94.2 

96.5 

97.3 

90.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  705 
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cniwmio  UXATIGH  *A* 
USAFRAC,  ASHSVHXB  MC 


PBACERTAOB  FREQUBIICy  OF  OCCUKRERCB  OP  CEILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLI  OBSBRVATICHS 


STATION  HUMBER:  744905  SrAIIOR  RAMS:  PORI  DBVBMS  AIR  MA  PBRIGO  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LSI  TO  UTC;  *  5  MOfflB:  JAR  HOURS:  09-11 


CEILIRO 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/e 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

43.0 

44.7 

45.9 

46.1 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

OE 

20000 

50.0 

51.7 

53.5 

53.9 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

OB 

18000 

50.2 

51.9 

53.9 

54.3 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

S4.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

OB 

16000 

50.2 

51.9 

53.9 

54.3 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

OB 

14000 

50.3 

52.1 

54.0 

54.5 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

OB 

12000 

53.0 

54.8 

56.7 

57.2 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

58. 0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

10000 

57.0 

58.9 

61.0 

61.4 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

9000 

57.3 

59.4 

61.5 

b2.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

OB 

8000 

60.3 

62.6 

65.5 

66.2 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GE 

7000 

62.2 

64.6 

68.4 

69.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OE 

6000 

63.4 

65.8 

69.7 

70.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

5000 

64.0 

66.6 

70.5 

71.9 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

OB 

4500 

64.4 

67.0 

71.0 

72.4 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

4000 

69.6 

68.3 

72.3 

73  5 

75.1 

75.3 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

3900 

67.2 

69.9 

74.3 

79.7 

77.3 

77.5 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

3000 

69.1 

71.7 

76..’ 

77.6 

79.7 

79.9 

80.1 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

2500 

70.0 

72.6 

77.7 

79.1 

81.3 

81.5 

82.0 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.9 

82.9 

82.9 

02.9 

GE 

2000 

70.7 

73.3 

78.7 

80.0 

82.3 

82.6 

83.2 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

1800 

1  70.9 

73.5 

78.9 

80.3 

02.5 

02.9 

83.8 

84.2 

04.6 

84.8 

84.8 

84.8 

85.3 

85.3 

05.3 

65.3 

GE 

1500 

71.3 

74.1 

80.0 

81.5 

03.0 

84.1 

85.3 

86.5 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

GB 

1200 

71.8 

74.9 

81.4 

83.1 

85.6 

06.0 

87.2 

88.5 

88.8 

89.2 

89.4 

89.4 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

1000 

72.1 

75.2 

81.7 

83.9 

87.1 

07.9 

89.6 

91.0 

91.3 

91.7 

91 .9 

01 .9 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

GE 

900 

72.1 

75.2 

81 .8 

84.0 

87.2 

08.1 

90.0 

91.3 

91.7 

92.1 

92  4 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

GB 

800 

72.3 

75.3 

82.1 

84.2 

87.4 

88.4 

90.2 

91.8 

92.1 

92.8 

93.2 

93.2 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

GE 

700 

72.4 

75.5 

82.2 

84.4 

87.7 

88.6 

90.4 

92.1 

92.5 

93.2 

93.5 

93.5 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

OB 

600 

72.4 

75.5 

82.2 

84.5 

87.8 

88.9 

90.8 

92.5 

92.8 

93.6 

93.9 

93.9 

95.0 

95.0 

95.4 

95.4 

GB 

500 

72.4 

75.5 

82.2 

84.6 

87.9 

89.0 

90.9 

92.6 

92.9 

93.9 

94.3 

94.3 

95.3 

95.5 

96.0 

96.0 

GB 

400 

72.4 

75.5 

82.2 

84.6 

87  .9 

09,0 

90.9 

92.6 

93.0 

94.2 

94.5 

94.5 

95.0 

96.1 

96.7 

96.6 

GB 

300 

72.4 

75.5 

82.3 

84.7 

88.0 

89.2 

91.0 

92.7 

93.2 

94.3 

94.6 

94.6 

96.1 

96.5 

97.3 

97.6 

GE 

200 

72,4 

75.5 

82.3 

84.7 

88.0 

89.2 

91.0 

92.0 

93.3 

94.6 

95.0 

95.0 

96.8 

97.1 

98.2 

98.6 

GB 

100 

72.4 

75.5 

82.3 

84.7 

88.0 

89.2 

91.0 

92.8 

93.3 

94.6 

95.0 

95.0 

97.0 

97.4 

98.7 

99.8 

GB 

000 

72.4 

75.5 

82.3 

84.7 

80.0 

09.2 

91.0 

92.8 

93.3 

94.6 

95.0 

95. n 

97.0 

97.4 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  876 


0  -  2  -  3 
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OPBrnTIHO  LOCATION  *A' 
USAFBTAC,  AaaXVILLB  HC 


PKLCBRTAai  PHSgUraCY  CP  OCCURRBNCS  OF  CBILINO  VBRWS  VISIBILITT 
ntOM  BOURLY  OBSBHVATIOHS 


STATION  HUMBER: 

744905 

STBTIOII  HAMB:  PORT 

0BVBR8 

AIN  MA 

PERIOD 

OP  RBCORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HONTB: 

JAR 

BOURS: 

12-14 

CBILIIfO 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

MI  LBS 

IN  1 

GB 

GB 

08 

OB 

GB 

OB 

(S 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

OB 

GB 

FBBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

47.2 

48.0 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

4B.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

QB 

20000 

53.7 

54.8 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

OB 

leooo 

54.2 

55.2 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OB 

16000 

54.3 

55.4 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

OB 

14000 

54.3 

55.4 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GB 

12000 

56.7 

57.8 

58.5 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GB 

10000 

60.4 

61.4 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

9000 

60.6 

61.7 

62.4 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

8000 

65.7 

e-’.i 

68.1 

68.4 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

68.6 

60.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

7000 

66.4 

^8.0 

69.2 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

6000 

66.9 

68.5 

69.7 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

5000 

68.1 

69.9 

71.3 

71.7 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

4500 

68.7 

70.4 

71.9 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OK 

4000 

71.2 

■'3.3 

74.8 

75.1 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

3500 

72.8 

75.0 

76.5 

76.9 

77.6 

77.6 

77.6 

77,7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

OB 

3000 

75.8 

78.1 

80.0 

80.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.8 

81.8 

61.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

2500 

77.0 

79.3 

81.7 

82.7 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

2000 

78.5 

80.8 

83.4 

84.5 

85.8 

85.8 

86.2 

86.4 

86.4 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

1800 

78.5 

80.8 

83.4 

84.6 

86.0 

86.0 

86.3 

86.5 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

07.1 

87.1 

87.1 

87,1 

GE 

1500 

78.9 

81.7 

84.9 

06.1 

87.7 

87.7 

88.6 

88.8 

09.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

1200 

79.6 

d2 .4 

85.7 

86.9 

09. 1 

89.1 

90.1 

90.3 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1000 

79.6 

d2.4 

86.1 

87.5 

89.0 

89.8 

91.3 

91.5 

91.9 

92.2 

92-4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

900 

79.6 

92.4 

86.1 

87.5 

89.9 

89.9 

91.5 

92.3 

92.8 

93.0 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

800 

79.6 

32.5 

86.3 

87.9 

90.6 

"0.6 

92.2 

93.2 

93.7 

93.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

700 

79.6 

32.5 

86.4 

88.1 

90.8 

90.8 

92.4 

93.4 

93.9 

94.1 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GB 

600 

79.6 

82.5 

86.4 

88.4 

91.0 

91.0 

92.6 

93.8 

94.4 

94.7 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

Gti 

500 

79.6 

82.5 

86.4 

88.4 

91.1 

91.1 

92.8 

93^9 

94.5 

94.8 

95.4 

95.4 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

GE 

400 

79.6 

82.5 

86.4 

88.4 

91.1 

91.1 

93.2 

94.4 

94.9 

95.3 

96.3 

96.3 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

GE 

30 

'  79.6 

92.5 

86.4 

88.4 

91.1 

91.1 

93.3 

94.5 

95.1 

95.4 

96.5 

96.5 

97.4 

97.5 

97.9 

98.3 

GE 

200 

79.6 

82.5 

86.4 

88.4 

91.1 

91.1 

93.3 

94.6 

95.2 

95.7 

96.9 

96.9 

97.8 

97.9 

98.4 

99.1 

GE 

100 

79.6 

32.5 

86.4 

88.4 

91.1 

91.1 

93.3 

94.6 

95.3 

95.9 

97.1 

97.1 

98.0 

98.2 

98.8 

100.0 

GE 

000 

79.6 

32.5 

86.4 

88.4 

91.1 

01.1 

93.3 

94.6 

95.3 

95.9 

97.1 

97.1 

98.0 

98.2 

98.8 

100.0 

TCTTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  869 


D  -  2  -  4 
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OPBMXIIia  LOCATIGH  ’A*  PBRCEMTAGB  FRBgUEMCY  OF  OCCURRBIICB  OF  CEIL1M6  VERSUS  VISIBILITT 

U8AFBTAC,  ASBEVItU  RC  FKM  aOUia.y  OBSXRVATIOMS 


STATION  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVENS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOffTB: 

JAM 

HOURS: 

15-17 

CEILIHO 

VISIBILITY  IN 

STAIUTB 

MILES 

IN 

1  OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

<s 

GB 

QB 

GB 

OB 

FEET  j 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

51.3 

52.3 

52.3 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

OB 

20000 

56.0 

57.0 

57.0 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

SE 

18000 

56.6 

57.6 

57.6 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

OB 

16000 

56.8 

57.8 

57.8 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

OB 

14000 

57.3 

58.3 

58.3 

58.7 

58.7 

58.  V 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

50.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB 

12000 

59.7 

60.6 

60.6 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

OB 

10000 

62.8 

63.8 

63.9 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

9000 

63.4 

64.4 

64.5 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

OB 

6000 1 

67.7 

66.6 

69.7 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

7000 

68.5 

69.6 

70.5 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OS 

6000 

66.6 

69.7 

70.8 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OB 

5000 

70.0 

71.1 

72.6 

73.2 

73.5 

73.5 

73.5 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

4500 

70.8 

71.9 

73.3 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

4000 

72.6 

74.0 

75.6 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

3500 

74.7 

76.0 

78.1 

78.9 

79.3 

79.3 

79.3 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

OB 

3COO 

77.3 

78.7 

80.9 

81.9 

82.8 

82.8 

62.8 

83.3 

83.3 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB 

2500 

78.2 

79.8 

82.0 

83.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.7 

84.7 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

08 

2000 

79.1 

80.8 

83.6 

85.0 

86.6 

86.6 

86.6 

87.0 

87.0 

87.3 

87.4 

07.4 

87.4 

87.4 

87.8 

87.8 

OB 

1800 

79.3 

81.1 

83.9 

85.2 

86.9 

86.9 

87.0 

87.5 

87.5 

87. 8 

87  .9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.3 

88.3 

OB 

1500 

80.1 

81.9 

85.0 

86.4 

86.8 

88.8 

89.0 

89.5 

89.5 

89.7 

09.9 

89.9 

89,9 

89.9 

90.2 

90.2 

OB 

1200 

80.8 

82.6 

85.7 

87.4 

90.6 

90.7 

91.1 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91,9 

91.9 

92.3 

92.3 

OB 

1000 

80.9 

82.8 

85.8 

87.7 

90.0 

91.0 

91.8 

92.5 

92.5 

92.9 

93.3 

93.3 

93,4 

93.4 

93.8 

93.8 

OB 

900 

80.9 

82.8 

65.8 

87.7 

90.8 

91.0 

91.0 

92.8 

92.  B 

93.3 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

94.1 

94.1 

OB 

800 

80.9 

82.9 

85.9 

87.9 

91.1 

91.2 

92.3 

93.4 

93.4 

93.9 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.9 

94.9 

OB 

700 

80.9 

82.9 

86.1 

88.0 

91.3 

91.4 

92.7 

93.9 

93.9 

94.4 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95.4 

95.4 

OB 

600 

80.9 

82.9 

86.1 

68.0 

91.3 

91.4 

92.7 

94.1 

94.1 

94.6 

95.0 

9f  .0 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

OB 

500 

60.9 

82.9 

86.1 

88.0 

91.3 

91.4 

92.7 

94.3 

94.3 

94.7 

95.1 

95.1 

95.5 

95.5 

96.0 

96.1 

OB 

400 

80.9 

82.9 

86.1 

88.0 

91.3 

91.4 

92.8 

94.6 

94.6 

95.2 

95.8 

96.0 

96.6 

96.6 

97.4 

97.6 

OB 

30C 

80.9 

82.9 

86.1 

88.0 

91.4 

91.6 

93.2 

95.0 

95.0 

95.6 

96.3 

96.5 

97.3 

97.4 

98,5 

98.7 

OB 

200 

80.9 

82.9 

86.1 

88.0 

91.4 

91.6 

93.2 

95.0 

95.0 

95.6 

96.3 

96.5 

97.4 

97.6 

98,9 

99.1 

OB 

100 

80.9 

82.9 

86.1 

88.0 

91 .4 

91.6 

93.2 

95.0 

95.0 

95.6 

96.3 

96.5 

97.8 

97.9 

99.3 

99.9 

08 

000 

80.9 

82.9 

86.1 

88.0 

91.4 

91.6 

93.2 

95.0 

95.0 

95.6 

96.3 

96.5 

97.8 

97.9 

99.3 

100.0 

TOTAI.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  SIS 
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OPSRATIHO  LOCATION  'A*  PBRCENTAOB  PraQUSNCY  OP  OCCURRBRCB  OP  CSILIHO  VBRSUS  VISIBILITT 

U8AFRRC,  AaaBVILLI  HC  PKM  BOUKLT  OBSIRVATIOHS 


STATION  1 

lUMBBR: 

744905 

STATION  HAHB:  PORT  DBVBNS 

AIR  MA 

PERIOD 

OP  RBCOBD:  MAY  80  - 

APR  90 

LSI  TO  OTC: 

4  5 

HOHTB: 

JAN 

aoURS: 

18-20 

CBILINQ 

VISIBILITir  IN 

STATtfTB 

HI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

08 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FSBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

60.3 

61.8 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

OB 

20000 

65.8 

67.3 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

GB 

18000 

66.1 

67.6 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

66.6 

OB 

16000 

66.7 

68.2 

68.6 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

OB 

14000 

67.0 

68.5 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

GB 

12000 

68.2 

69.7 

70.3 

70.3 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

OE 

10000 

70.5 

72.1 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73  0 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

GB 

9000 

70.5 

72.1 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

GB 

8000 

73.9 

75.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

GB 

7000 

74.4 

76.1 

77.3 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

GE 

6000 

74.7 

76.4 

77.7 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

OB 

5000 

75.0 

76.7 

78.2 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

OR 

4500 

76.5 

78.5 

80.0 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.9 

81.2 

81.2 

81.2 

SI. 2 

81.4 

81.4 

GB 

4000 

78.6 

60.6 

82.3 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

OB 

3500 

79.8 

81.8 

83.5 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.7 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.2 

85.2 

GB 

3000 

80.6 

82.7 

84.8 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.2 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

GB 

2500 

81.2 

83.6 

85.9 

86.8 

86.8 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.7 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

86.3 

GE 

2000 

82.1 

84.7 

87.0 

87.9 

88.3 

88.5 

88.8 

88.9 

08.9 

89.2 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

GE 

1800 

82.1 

84.7 

87.0 

87.9 

88.5 

88.6 

88.9 

89.1 

89.1 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.3 

90.3 

GE 

1500 

82.6 

85.2 

87.4 

88.3 

89.8 

90.0 

90.6 

90.8 

90.8 

91.1 

91  .4 

91.4 

91.5 

91.5 

92.0 

92.0 

GE 

1200 

82.7 

85.3 

87.6 

88.5 

90.3 

90.5 

91.4 

91.5 

92.0 

92.3 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

93.2 

93.2 

GE 

1000 

83.2 

85.8 

88.0 

88.9 

90.8 

90.9 

92.1 

92.3 

92.7 

93  .0 

93.5 

93.5 

94.2 

94.2 

94.7 

94.7 

GE 

900 

83.3 

85.9 

88.3 

89.4 

91.2 

91.4 

92.6 

92.7 

93.2 

93.5 

93.9 

93.9 

94.7 

94.7 

95.2 

95.2 

GE 

800 

83.5 

86.1 

88.5 

89.5 

91.4 

91.5 

92.7 

92.9 

93.3 

93.6 

94.1 

94.1 

95.3 

95.3 

95.8 

95.8 

GB 

700 

83.5 

86.1 

88.5 

89.5 

91.4 

91.7 

93.0 

93.2 

93.6 

94  .2 

94.7 

94.7 

95.9 

95.9 

96.4 

96.4 

GE 

600 

83.6 

86.2 

88.6 

89.7 

91.5 

91.8 

93.2 

93.3 

93.9 

94.5 

95.0 

95.0 

96.2 

96.2 

96.7 

96.7 

GE 

500 

83.9 

86.5 

88.9 

90.0 

91.8 

92.1 

93.5 

93.8 

94.4 

95.0 

95.8 

95.8 

97.0 

97.0 

97.4 

97.6 

GE 

400 

83.9 

86.5 

88.9 

90.0 

91.8 

92.1 

93.5 

93.8 

94.4 

95.0 

95.8 

95.8 

97.0 

97.0 

97.4 

97.6 

GE 

300 

83.9 

86.5 

88.9 

90.0 

91.8 

92.1 

93.6 

93.9 

94.5 

95.2 

96.1 

96.1 

97.4 

97.4 

97.9 

98.3 

GB 

200 

83.9 

86.5 

88.9 

90.0 

91.8 

92.1 

93.6 

93.9 

94.5 

95.2 

96.1 

96.1 

97.6 

97.6 

98.3 

98.9 

GE 

100 

83.9 

86.5 

88,9 

90.0 

91.8 

92.1 

93.6 

93.9 

94.5 

95.2 

96.1 

96.1 

97.6 

97.6 

98.6 

99.7 

OE 

000 

83.9 

86.5 

88.9 

90.0 

91.8 

92.1 

93.6 

93,9 

94.5 

95.2 

96.1 

96.1 

97.6 

97.6 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  660 
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OmUXIMO  LOCATIOR  *A' 
UBAFRAC,  ASHKVILLB  HC 


PKKBaTAOB  FRBgUBICir  OF  OCCURRBIICK  OF  CSILIRO  VERSUS  VISIBILITir 
FROH  aoURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUHBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OBVEHS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTCr 

♦  5 

MONTE: 

JAM 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GE 

OS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

68.3 

68.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

20000 

69.5 

69.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

18000 

69.5 

69.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

16000 

69.5 

69.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

14000 

69.5 

69.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

12000 

69.5 

69.5 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

10000 

72.0 

72.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

9000 

72.0 

72.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

8000 

74.4 

74.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

7000 

75.6 

75.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76,8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

6000 

75.6 

75.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

5000 

75.6 

75.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

4500 

78.0 

78.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

4000 

81.7 

81.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

3500 

82  7 

82.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

3000 

84.1 

84.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

2500 

84.1 

84.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

2000 

84.1 

84.1 

86.6 

86.6 

87.8 

87.8 

87.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

1800 

84.1 

84.1 

86.6 

86.6 

87.8 

87.8 

87.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

1500 

84.1 

84.1 

86.6 

87.8 

89.0 

89.0 

89.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

1200 

84.1 

84.1 

86.6 

87.8 

89.0 

89.0 

89.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

1000 

84.1 

84.1 

86.6 

87.8 

89.0 

89.0 

90.2 

91.5 

91.5 

92.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

900 

84.1 

84.1 

86.6 

87.8 

89,0 

89.0 

90.2 

91.5 

91.5 

92.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

800 

84.1 

84.1 

86.6 

87.8 

89.0 

89.0 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

96.3 

96.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

700 

84.1 

84.1 

86.6 

87.8 

89.0 

89.0 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

96.3 

96.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

600 

84.1 

84.1 

86.6 

87.8 

89.0 

89.0 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

96.3 

96.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

500 

85.4 

85.4 

87.8 

89.0 

90.2 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

95.1 

97.6 

97.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

85.4 

85.4 

87.8 

89.0 

90.2 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

95.1 

97.6 

97.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

85.4 

85.4 

87.8 

89.0 

90.2 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

95.1 

97.6 

97.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

85.4 

85.4 

87.8 

89.0 

70.2 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

95.1 

97.6 

97.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

85.4 

85.4 

87.8 

89.0 

90.2 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

95.1 

97.6 

97.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

OOf' 

85.4 

85.4 

87.8 

89.0 

90.2 

90.2 

91.5 

92.7 

93.9 

95.1 

9/.  6 

97.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  82 
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oPBmTmo  LocKrioR  ’a* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBirrAaB  FMPQUEIICT  op  OCCURRERCB  op  CBILIHO  VBHSUS  VISIBILin 
FROM  HOURLY  OB8BRVATIORS 


STATION  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  OEVEHS 

AIM  MA 

PERIOD 

Of  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

« 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTS: 

JAN  BOURS:  ALL 

CEILIHO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

.  FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

49.2 

50.3 

51.5 

51.6 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

OB 

20000 

54.6 

55.8 

57.2 

57.4 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57,9 

57.9 

57.9 

57.9 

57,9 

57.9 

G£ 

18000 

55.0 

56.2 

57.7 

57.9 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

OB 

16000 

55.2 

56.4 

57.8 

58.1 

58.4 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

G£ 

14000 

55.4 

56.6 

58.1 

58.4 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

12000 

57.3 

58.6 

60.1 

60.4 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GE 

10000 

61.0 

62.4 

64.0 

64.3 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64  .8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

9000 

61.3 

62.8 

64.4 

64.7 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

8000 

65.3 

67.0 

69.0 

69.5 

70.0 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GE 

7000 

66.6 

68.3 

70.7 

71.2 

71.9 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

6000 

67.2 

68.9 

71.4 

72.0 

72.7 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

5000 

68.2 

69.9 

72.6 

73.3 

74.1 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

4500 

68.9 

70.8 

73.4 

74.2 

75.0 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

4000 

70.7 

72.7 

75.5 

76.2 

77.1 

77.2 

77.4 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

GB 

3500 

72.5 

74.5 

77.4 

78.3 

79.2 

79.4 

79.5 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

OB 

3000 

74.3 

76.4 

79.7 

80.6 

81.8 

81.9 

82.2 

82.4 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

2500 

75.2 

77.4 

81.0 

82.0 

63.4 

83.5 

83.9 

84.1 

84.2 

ba  .4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

2000 

76.3 

78.6 

82.4 

83.5 

85.2 

85.4 

86.0 

86.4 

86.4 

86.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

GE 

1800 

76.4 

78.7 

82.5 

83.7 

85.4 

85.6 

86.3 

86.7 

86.8 

87,1 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

GE 

1500 

76.9 

79.4 

83.5 

84.7 

86.8 

87.0 

88.0 

88.6 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

GE 

1200 

77.3 

79.9 

84.2 

85.6 

88,1 

88.3 

89.4 

90.1 

90.3 

90.7 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

GE 

1000 

77.6 

80.1 

84.5 

86.1 

88.8 

89.1 

90.7 

91.5 

91.7 

92.1 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

GE 

900 

77.6 

80.2 

84.7 

86.2 

89.0 

89.4 

90.9 

91.9 

92.2 

92.7 

93.0 

93.0 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

GE 

800 

77.6 

80.3 

84.9 

66.5 

89.3 

89.7 

91.3 

92.4 

92.7 

93.2 

93.6 

93.6 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

GE 

700 

77.7 

60.4 

85.0 

86.6 

89.5 

89.9 

91.6 

92.8 

93.0 

93.6 

94.1 

94.1 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

GE 

600 

77,7 

80.4 

65.0 

86.7 

89.6 

90.0 

91.7 

93,0 

93.3 

9/  .0 

94.4 

94.4 

95.1 

95.1 

95.5 

95.5 

GE 

500 

77.8 

80.5 

85.1 

86.9 

89.7 

90,2 

91.9 

93.2 

93.5 

94.3 

94.8 

94.8 

95.6 

95.7 

96.1 

96.1 

GE 

400 

77.8 

80.5 

85.1 

86.9 

89.7 

90.2 

92.0 

93.4 

93.8 

94.6 

95.2 

95.3 

96.2 

96.3 

96.8 

96.9 

GE 

300 

77.8 

80.5 

85.1 

86.9 

89.8 

90.3 

92.2 

93.6 

93.9 

94.7 

95.5 

95,5 

96.7 

96.9 

97.6 

98.0 

GE 

200 

77.8 

80.5 

85.1 

86.9 

89.8 

90.3 

92.2 

93.7 

94.0 

95.0 

95.7 

95.8 

97.2 

97.5 

98.3 

98.9 

GE 

100 

77.8 

80.5 

85.1 

86.9 

89.8 

90.3 

92.2 

93.7 

94.1 

95.0 

95.8 

95.8 

97.5 

97.7 

98.9 

99.8 

GE 

000 

77.8 

80.5 

85.1 

86.9 

89.8 

90.3 

92.2 

93.7 

94.1 

95.0 

95.8 

95.8 

97.5 

97.7 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4011 
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GPBMTIlia  IiOCATIOM  'A' 
USAnTAC,  ASBEVILLB  RC 


PBRCBRXAOB  FRBgUBICT  OF  OCCUmBICB  OF  CBILUIO  VBRSUS  VISIBILITT 
FKM  aOURLY  0B8KRVATICHS 


STAIIOM  HUMBBR:  744905  STATIOH  RAMB:  FORT  DBVERS  AIR  MA  PBRICO  OF  RBCORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  ore 

:  ♦  5 

NORIB: 

FBB 

SOURS: 

00-02 

CBILINO 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MXLBS 

IN  1 

1  GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

FB8T  { 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

20000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

18000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

16000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

CB 

14000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

12000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

10000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75,0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

9000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

8000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75,0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

7000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

SB 

6000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.  C 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

5000 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

08 

4500 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

o 

o 

o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

100."' 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0, 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

iOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

lOC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4 
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OPBRATINO  LOCATION  *A’  PBRCENIAOB  FRBQUBNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAY  60  - 

APR  90 

LST 

TO  VTC 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GR 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBlt 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66,7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

QB 

20000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66,7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

18000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

16000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

14000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

12000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

8000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ICOO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3 


0  -  2  -  10 


USAFETAC/DS-91/254  -  Pago  177 


99S99  SS999  SSSSS  93399  99998 


oPERxrina  uxu^tioh  *a’ 

UaAnXAC,  ASBKVILUI  NC 


PBRCSmOB  FRBgUBHCy  OF  OCCUHREMCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSBRVATIOHS 


STATIOR  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVBNS 

AIN  NA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HDNTB: 

FEB 

HOURS: 

06-08 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

in 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

- 

HO  CEIL 

49.1 

50.0 

50.9 

51.4 

51.5 

51.8 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.3 

52.3 

OB  20000 

52.4 

53.3 

54.4 

55.0 

55.6 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

OB  18000 

52.7 

53.6 

54.7 

55.3 

55.9 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.8 

56.8 

OB  16000 

52.9 

53.8 

54.8 

55.4 

56.0 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

OB  14000 

53.3 

54.2 

55.3 

55.9 

56.5 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

OE  12000 

55.3 

56.2 

57.3 

57.9 

58.5 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

OB  10000 

58.0 

59.2 

60.4 

61.0 

61.6 

61.9 

62.1 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.7 

62.7 

GB  9000 

58.5 

59.7 

60.9 

61.5 

62.1 

62.4 

62.5 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

GE  8000 

62.4 

64.0 

65.6 

66.5 

67.1 

67.4 

67.5 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

66.3 

68.3 

GE  7000 

64.4 

66.3 

68.0 

69.2 

69.8 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.5 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

GB  6000 

64.8 

66.8 

68.6 

69.6 

70.4 

70.7 

71.0 

71.1 

71.1 

71.3 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

OB  5000 

65.9 

68.3 

70.2 

71.5 

72.1 

72.4 

72.7 

73.0 

73.0 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

OB  4500 

66.2 

68.6 

70.5 

71.8 

72.4 

72.7 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0  1 

OB  4000 

67.2 

69.8 

72.1 

73.3 

73.9 

74.2 

74.5 

74.8 

74.8 

74.9 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.8 

75.8  ' 

IF 

OE  3500 

68.0 

70.5 

73.1 

74.3 

74.9 

75.2 

75.5 

76.0 

76.0 

76.1 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

77.2 

77.2 

GB  3000 

69.0 

71.8 

74.6 

76.0 

77.0 

77.5 

77.8 

78.2 

78.2 

78.4 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.5 

79.5 

GE  2500 

70.5 

73.3 

76.3 

77.6 

78,9 

79.3 

79,6 

80.1 

80.1 

80.4 

80.7 

80.8 

81.0 

81.0 

81.4 

81.4 

GE  2000 

71.8 

74.5 

77.6 

79.0 

80.2 

80.7 

81.0 

81.6 

81.6 

81.9 

82.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.9 

82.9 

GE  1800 

72.1 

74.8 

77  .9 

79.3 

80,7 

81.3 

81 .6 

82.2 

82.2 

82,6 

82.9 

03.1 

83.2 

03.2 

83.7 

83.7 

GE  1600 

72.7 

75.7 

79.0 

80.4 

82.0 

82.6 

82.9 

03.5 

83.5 

84.0 

84.3 

84.4 

84.6 

84.6 

85.0 

85.0 

GB  1200 

72.8 

75.8 

79.5 

80.8 

82.5 

03.1 

83.4 

84.0 

84.0 

84.4 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

05.6 

85  6 

GE  1000 

73.1 

76.1 

80.1 

81.6 

83.5 

84.1 

84.7 

85.5 

85.5 

86.0 

86.4 

86.6 

86.7 

86.7 

87.2 

87.2 

GE  900 

73.1 

76.1 

80.2 

82.0 

84.1 

84.7 

85.3 

86.4 

86.4 

86.9 

87.3 

07.5 

87.6 

87.6 

88.1 

88.1 

GB  800 

73.1 

76.1 

80.2 

82.0 

84.1 

84.7 

85.3 

86.4 

86.4 

87.2 

87  .8 

87.9 

88.1 

68.1 

88.5 

88.5 

OB  700 

73.3 

76.3 

80.4 

82.2 

84.3 

04.9 

85.5 

86.6 

86.6 

87,3 

88.1 

68.2 

88.5 

88.5 

89.0 

89.0 

GB  600 

73.3 

76.3 

80.5 

82.8 

84.9 

85.5 

86.7 

87.8 

87.8 

88.5 

89.3 

«9.  ^ 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

GB  600 

73.3 

76.3 

80.5 

82.8 

85.0 

85.6 

87,5 

08.5 

88,5 

89.7 

90.6 

90.8 

91.1 

91.2 

92.3 

92.4 

OB  400 

73.3 

76.3 

80.5 

83.1 

85.6 

66.3 

88.8 

90.3 

90.3 

91.8 

92.7 

92.9 

93.5 

93.7 

94.7 

95.2 

GB  300 

73.3 

76.3 

80.5 

83.1 

05.8 

86.4 

89,1 

90.6 

90.8 

92.7 

94.1 

94.3 

95.0 

95.2 

96.5 

97.0 

GB  200 

73.3 

76.3 

80.5 

83.1 

05.8 

86.4 

89.1 

91.1 

91.1 

93.5 

95.0 

95.2 

95.9 

96.1 

97.6 

98.5 

GB  100 

73.3 

76.3 

80.5 

83.1 

85.0 

86.4 

89.1 

91.1 

91.1 

93.7 

95.2 

95.3 

96.4 

96.5 

98.5 

99.7 

GB  000 1 

73.3 

76.3 

80.5 

83.1 

05.8 

86.4 

09.1 

91.1 

91.1 

93.7 

95.2 

95.3 

96.4 

96.5 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OUSERVATIONS  662 

D  -  2  -  11 


USAFETAC/DS-91 /264  -  Pflqe  17B 


OPEmTINO  LOCKTIOH  'A' 
USAFETAC,  AEHKVIU.B  HC 


PERCBirTAOB  FRBQUBHCy  OF  OCCUMSRCB  OP  CBILIRO  VBHSUS  VISIBILITir 
FRQH  BOUItLy  OBSBRVATIOM8 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECCHU):  MAT  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC; 

♦  5 

HOHTR: 

FEB 

ROUBS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IM 

BTATtfrB 

MILES 

IN 

I  GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

SB 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

45.6 

46.1 

46.5 

46.6 

46.7 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

OE 

20000 

53.4 

54.0 

54.8 

55.2 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

GB 

18000 

53.8 

54.4 

55.3 

55.7 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GE 

IGOOO 

54.5 

55.2 

56.0 

56.4 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

SB 

14000 

55.2 

55.8 

56.6 

57.0 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GB 

12000 

56.9 

57.5 

58.5 

58.9 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

10000 

61.2 

61  .9 

62.9 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

9000 

61.6 

62.2 

63.2 

63.6 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GB 

8000 

62.9 

63.6 

64.6 

65.3 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

7000 

65.2 

66.1 

67.2 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

66.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

6000 

66.1 

67.1 

68.2 

69.1 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GE 

5000 

67.3 

68.3 

69.6 

70.4 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

4500 

67.8 

69.1 

70.3 

71.2 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

4000 

70.2 

71.4 

72.7 

73.5 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

3500 

70.7 

71.9 

73.2 

74.0 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

3000 

72.3 

73.7 

75.5 

76.6 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

GE 

25.0 

74.0 

75.4 

77.5 

78.8 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.9 

GE 

2000 

74.7 

76.1 

78.8 

80.1 

81.6 

81.9 

01.9 

81 .9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

GE 

1800 

74.8 

76.3 

79.0 

80.4 

81.9 

82.1 

82.1 

82.4 

82. 4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82  .9 

82.9 

83.0 

GE 

1500 

75.4 

77  .0 

79.9 

81.5 

83.2 

83.6 

83.9 

84.2 

84.2 

84.8 

84.0 

84.8 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

GE 

1200 

76.3 

77.9 

01.1 

82.7 

84.7 

85.2 

85.6 

86.2 

86.2 

87.1 

07.1 

87.2 

87.6 

07.6 

87.7 

87.8 

GE 

1000 

76.3 

77  .9 

01.2 

82.9 

85,1 

85.6 

86.1 

86.8 

86.8 

88.1 

88.1 

88.2 

68.6 

88.6 

88.7 

88.8 

GE 

900 

76.3 

77  .9 

81.2 

82.9 

05.1 

85.6 

86.1 

86.8 

86.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.6 

88.6 

08.7 

88.8 

GE 

800 

76.5 

78.1 

81.5 

83.1 

85.7 

86.2 

86.7 

87.5 

87.5 

88.7 

08.0 

89.1 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

GB 

700 

76.6 

78.3 

81.7 

83.4 

86.1 

86.6 

07.1 

88.0 

88.0 

89.4 

89.6 

89.8 

90.3 

90.3 

90.6 

90.7 

GE 

60r 

76.6 

78.3 

82.0 

83.7 

86.6 

87.6 

88.3 

89.3 

89.3 

90.8 

90.9 

91.2 

91.9 

91.9 

92.2 

92.3 

'E 

500 

76.6 

78.3 

82.0 

83.9 

87,1 

88.1 

86.9 

89.9 

89.9 

91.4 

91.7 

91.9 

92.9 

92.9 

93.2 

93.3 

GE 

400 

76.6 

78.3 

82.0 

03.9 

87.5 

86  .6 

99.6 

90.9 

90.9 

92.7 

93.0 

93.4 

94.7 

94.7 

95.0 

95.5 

GE 

300 

76.6 

78.3 

82.0 

83.9 

87.5 

88.6 

89.6 

91.2 

91.2 

93.4 

93.9 

94.3 

96.0 

96.0 

96.4 

96  .9 

GE 

200 

76.6 

78.3 

82.0 

83.9 

87.5 

86.6 

89.6 

91.7 

91.7 

93.9 

94.4 

94.8 

96.8 

96.8 

97.4 

98. C 

GE 

100 

76.6 

78.3 

82.0 

83.9 

87.5 

88.6 

89.6 

91.7 

91.7 

94.0 

95.0 

95.5 

97.8 

97.8 

98.5 

99.1 

GE 

OGO 

76.6 

78.3 

02.0 

83.9 

87.5 

88.6 

89.6 

91.7 

91.7 

94.0 

95.0 

95.5 

97.8 

97  .8 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  805 
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OraUTIHO  lOCATIOH  *A' 
USAPRAC,  ASHBVIIX8  DC 


PBRCBNTAOB  FREQUBHCY  OP  OCCUBRmCB  OP  CBILIMO  VBHSUS  VISIBILm 
PROM  BOURLV  OBSEBVATIQHS 


STATIOR  miMBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVENS  AIN  MA  PBRICO  OF  RECORD:  NAY  60  -  APR  90 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

ROUES r 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FBrr 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

43.3 

43.3 

43.4 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

GE 

200C0 

52.9 

53.1 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GE 

18000 

54.5 

54.8 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

GE 

16000 

54.8 

55.0 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

08 

14000 

55.3 

55.5 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

08 

12000 

57.6 

57.9 

58.0 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

OB 

10000 

61.6 

61.9 

62.0 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

08 

9000 

:i.9 

62.1 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

8000 

65.9 

66.1 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

7000 

67.0 

67.3 

67.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GE 

6000 

67.5 

67.8 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

69.5 

68.5 

68.5 

OB 

5000 

68.6 

68.9 

69.5 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

4500 

68.8 

69.0 

69.6 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

4000 

70.8 

71.0 

71.8 

72.1 

72.1 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

3500 

72.9 

73.1 

73.9 

74.3 

74.4 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

3000 

16.* 

76.6 

78.1 

78.6 

79.0 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

2500 

79.0 

79.3 

80.9 

81.5 

81.9 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

2000 

79.6 

79.9 

81.9 

82.4 

82.9 

83.4 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GB 

1800 

79.6 

79.9 

81.9 

82,6 

83.1 

03.0 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

1500 

80.0 

80.3 

82.8 

03.6 

64.4 

85.0 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

8i  .5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

1200 

80,0 

80.5 

83.5 

84.5 

85.4 

06-1 

86.6 

87.0 

87.0 

87.: 

87.; 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87,4 

GE 

1000 

80.1 

80.6 

84  .0 

85.1 

86.1 

87.3 

88.0 

88.8 

89.0 

89  1 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

900 

80.4 

80.9 

84.4 

85.5 

86.8 

87.9 

88.6 

09.4 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

800 

80.4 

80.9 

84.5 

85.8 

87.4 

88.5 

09.3 

90.1 

90.4 

90.5 

90.8 

9C.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

700 

80.4 

80.9 

84.5 

85.8 

87.5 

88.6 

89.4 

90.3 

90.5 

90.6 

97.9 

90.9 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

600 

00.4 

80.9 

84.5 

86.4 

88.3 

89.5 

90.4 

91.4 

91.6 

92.1 

.4 

92.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

500 

80.4 

80.9 

84.9 

87.1 

89.3 

90.5 

91.5 

92.5 

93.0 

6 

94.0 

94.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

400 

80.4 

80.9 

84.9 

87.1 

89.3 

90.5 

91.5 

92.5 

93.0 

93.9 

94.3 

94.4 

96.1 

96.1 

96.1 

96.5 

GE 

300 

80.4 

80.9 

84.9 

87.1 

89.3 

90.5 

91.5 

92.5 

93.0 

94.8 

95.6 

95.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.3 

GE 

200 

80.4 

80.9 

84.9 

87.1 

89.3 

90.5 

91.5 

92.5 

93.0 

94.9 

95.8 

95.9 

98.5 

98.6 

98.6 

99.0 

GE 

100 

80.4 

80.9 

84.9 

87.1 

89.3 

90.5 

91.5 

92.5 

93.0 

94.9 

96.0 

96.4 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

GE 

000 

80.4 

80.9 

84.9 

87.1 

89.3 

90.5 

91.5 

92.5 

93.0 

94.9 

96.0 

96.4 

99.1 

99.3 

99.3 

100.0 

TOTAL  TtUMBER  OF  OBSERVATIONS  800 
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OPBRATmo  LOCKTIOR  ’A* 
UaAPBTAC,  ASHBVII,LB  HC 


PERCSMTAOB  PRBQUSIICY  OF  OCCUlUtBIICB  OP  CBILIHO  VHUUS  VISIBILITT 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  HA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC; 

♦  5 

MONTB: 

FEB 

aOUBS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.2 

46.3 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46,6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

GE 

20000 

53.2 

53.4 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GB 

18000 

53.8 

54.1 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

6B 

16000 

54.0 

54.2 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB 

14000 

54.6 

54.9 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55-3 

55.3 

55.3 

55.3 

GB 

12000 

56.2 

56.5 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

10000 

60  6 

60.6 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

9000 

61.1 

61.3 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OB 

8000 

65.7 

66.1 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GE 

7000 

67.2 

67.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

66.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GE 

6000 

67.5 

67.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OB 

5000 

69.4 

69.8 

70.7 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

OB 

4500 

69.9 

70.3 

71.4 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

4000 

72.3 

72.7 

74.0 

74.3 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

3500 

74.0 

74.4 

75.9 

76.5 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

3000 

76.9 

77.4 

79.6 

80.5 

91.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81  .5 

81.5 

81.5 

GB 

2500 

78.4 

78.9 

81.1 

82.2 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

2000 

78.9 

79.6 

81.9 

83.0 

83.9 

84.0 

84.2 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

1800 

79.0 

79.7 

82.1 

83.4 

84.3 

84.4 

84.6 

84.7 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

1500 

79.6 

80.3 

82.7 

84.3 

85.2 

85.6 

85.8 

85.9 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GE 

1200 

80.2 

81.1 

83.8 

85.5 

87.2 

87.7 

88.0 

88.1 

88.5 

86.9 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

1000 

80.5 

81.4 

84.2 

85.9 

87.6 

88.3 

88.7 

88.8 

89.3 

90 .1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

900 

80.5 

81.4 

84.2 

86.4 

88.3 

88.9 

89.4 

89.8 

90.4 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

eoo 

60.9 

81.8 

64.8 

87.1 

89.1 

89.7 

90.2 

90.8 

91.3 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

700 

80.9 

81.8 

84.8 

87.2 

89.2 

89.8 

90.4 

90.9 

91.4 

92.3 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

GE 

600 

80.9 

81.8 

84.8 

87.2 

89.4 

90.1 

90.8 

91.7 

92.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

GE 

500 

80.9 

81.8 

84.8 

87.3 

89.6 

90.2 

90.9 

92.0 

92.5 

93.8 

93.9 

93.9 

94.5 

S4.5 

94.6 

94.6 

GE 

400 

80.9 

81.8 

84.8 

87.3 

89.6 

90.5 

91.4 

92.5 

93.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

GE 

300 

80.9 

81.8 

84.8 

87.3 

90.0 

90.6 

91.7 

92.9 

93.4 

95.8 

95.9 

96.2 

97.1 

97.4 

97.6 

97.8 

GE 

200 

80.9 

81.8 

84.8 

87.3 

90.0 

90.6 

91.7 

93.0 

93.5 

96.0 

96.6 

97.0 

98.2 

98.4 

98.9 

99.3 

GE 

100 

80.9 

81.8 

84.6 

87.3 

90.0 

90.6 

91.7 

93.0 

93.5 

96.0 

96.8 

97.2 

98.4 

98.7 

99.5 

99.9 

GE 

000 

80.9 

81.8 

84.8 

fl'T  .  1 

90.0 

90.6 

91.7 

93.0 

93.5 

96.0 

96.8 

97.2 

98.4 

98.7 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  758 
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GPBIUXIIIO  UXATIOH  'A* 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERTAOB  FREgUBMCY  OP  OCCUEBBfCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VIS»ILITY 
PROM  HOURLY  OBSBRVATIOMS 


8IATI0H  HUMBER:  74490S  STATIOH  NAME:  FORT  DEVEHS  AIR  HA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 


LST 

TO  UTC; 

♦  5 

MORTB: 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CBILIHO 

VISIBILITY  IH 

STAmS 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.4 

52.4 

52.4 

OB 

20000 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.5 

58.5 

58.5 

OB 

18000 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

GB 

16000 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

GB 

14000 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.8 

58.8 

58.8 

56.8 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

12000 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

10000 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

GE 

9000 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

8000 

66.3 

66.5 

66.9 

66.9 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

GE 

7000 

66.2 

68.6 

69.0 

69.0 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

6000 

68.4 

68.7 

69.2 

69.2 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

5000 

70.7 

71.0 

71.6 

71.8 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

OB 

4500 

71.5 

71.8 

72.4 

72.6 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

4000 

72.8 

73.1 

73.9 

74.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.3 

76.3 

GE 

3500 

74.9 

75.2 

76.2 

76.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

78.8 

78.8 

GB 

3000 

77.1 

77.6 

78.8 

79.4 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

82.0 

82.0 

GB 

2500 

77.5 

78.0 

79.7 

80.6 

82.5 

82.5 

02.5 

82.7 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

GE 

2000 

78.3 

78.8 

80.6 

81.5 

83.6 

83.6 

03.6 

83.8 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.4 

84.4 

GB 

1800 

78.4 

78.9 

80.7 

81.7 

83.8 

64.0 

04.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.4 

64.4 

84.4 

84.6 

84.8 

84.8 

GE 

1500 

79.3 

79.9 

82.2 

83.3 

85.4 

85.9 

86.2 

66.4 

86.4 

86.5 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87  .2 

87.2 

GB 

1200 

79.3 

80.1 

82.5 

83.8 

86.2 

86.7 

87,0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

GB 

1000 

79.3 

80.4 

82.8 

84.1 

86.5 

87.0 

87,4 

87.5 

87.5 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

GB 

900 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

86.9 

87.7 

88.2 

88.7 

88.7 

88.8 

89. 1 

89.1 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

GB 

800 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

86.9 

87.7 

88.8 

89.3 

09.3 

89.5 

90.1 

90.1 

90.4 

90,6 

90.8 

91.1 

GE 

700 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

87.2 

88.0 

89.1 

89.6 

69.6 

89.8 

90.4 

90.4 

91.2 

91.4 

91.6 

91.9 

GB 

600 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

87.7 

88.5 

09.0 

90.8 

90.8 

90,9 

91.6 

91.6 

92.5 

92.7 

92.9 

93.2 

GB 

500 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

88.0 

88.8 

90.1 

91.6 

91.6 

91.7 

92.5 

92.5 

93.7 

93.8 

94.3 

94.7 

GB 

400 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

88.2 

89.0 

90.4 

92.1 

92.1 

92.5 

93.4 

93.4 

94.5 

94.7 

95.5 

95.8 

GE 

300 

’9.3 

80.4 

82.8 

84.4 

88.3 

09.1 

90.8 

92,7 

92.7 

93.4 

94.5 

94.5 

96.4 

96.6 

97.9 

98.2 

GB 

200 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

88.3 

09.1 

90.8 

92.7 

92.7 

93.7 

95.1 

95.1 

97.4 

97.6 

98.9 

99.2 

GB 

100 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

88.5 

89.3 

90.9 

92.9 

92.9 

93.8 

95.3 

95.3 

97.6 

97.7 

99.0 

99.5 

GE 

oco 

79.3 

80.4 

82.8 

84.4 

88.5 

89.3 

90.9 

92.9 

92.9 

93.0 

95.5 

95.5 

97.7 

97.9 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  617 
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OPERATING  LOCATION  ’A’  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  IfUKBBR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT 

DBVBRS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

SOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

OB 

20000 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

18000 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

16000 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

14000 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61i5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

12000 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

10000 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65,4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GB 

9000 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GB 

8000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

7000 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GB 

6000 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

5000 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

4500 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

4000 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OB 

3500 

78.2 

79.5 

79.5 

79.5 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

3000 

83.3 

84.6 

84.6 

84.6 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

2500 

84.6 

85.9 

85.9 

85.9 

68.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

2000 

84.6 

85.9 

85.9 

85.9 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

1800 

84.6 

85.9 

85.9 

85.9 

88.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

.  89.7 

89.7 

89.7 

09.7 

GB 

1500 

84.6 

85  ,9 

85.9 

87.2 

89.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

1200 

84.6 

85.9 

85,9 

87.2 

89.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91 .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

1000 

84.6 

85.9 

05.9 

87,2 

89.7 

91.0 

91.0 

92.3 

92.3 

92  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

900 

84.6 

85.9 

85.9 

87.2 

89.7 

91.0 

91.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

800 

84.6 

85.9 

85.9 

87.2 

89.7 

91.0 

91.0 

92.3 

92.3 

92.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

700 

84.6 

87.2 

87.2 

88.5 

91.0 

92.3 

92.3 

9'. 6 

93.6 

93.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

600 

84.6 

87.2 

87.2 

68.5 

91.0 

93.6 

93.6 

94.9 

94  9 

94.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

500 

84.6 

87.2 

87.2 

88.5 

91.0 

93.6 

93.6 

96.2 

96.2 

96.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

98.7 

98.7 

GE 

400 

84.6 

87.2 

87.2 

80.5 

91.0 

93.6 

93.6 

96.2 

96.2 

96.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

98.7 

90.7 

GE 

300 

84.6 

87.2 

87.2 

88.5 

91.0 

93.6 

93.6 

97.4 

97,4 

97.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

100.0 

100.0 

GE 

200 

84.6 

87.2 

87.2 

08.5 

91.0 

93.6 

93.6 

97.4 

97.4 

97.4 

98.7 

98.7 

96.7 

90.7 

100.0 

100.0 

GE 

100 

84.6 

87.2 

87.2 

88.5 

91.0 

93.6 

93.6 

97.4 

97.4 

97.4 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

100.0 

100.0 

GB 

000 

84.6 

87.2 

07.2 

68.5 

91.0 

93.6 

93.6 

97.4 

97.4 

97.4 

98.7 

98  .7 

98.7 

98.7 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  78 
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OPBmriHQ  UXATIOM  'A*  PERCBinAaB  FABQUBMCy  OF  OCCURRERCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFIXAC,  ASHBVILLB  MC  FROH  BOURLY  OB8BRVATIOHS 


STAXIOR  HUMBER: 

744905 

STAXIOH  NAME:  FORT  OBVERS 

AIH  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

mum: 

FEB  HOURS:  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

47.1 

47.4 

47.7 

47.9 

48.0 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

(X 

20000 

54.0 

54.4 

54.8 

55.1 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GE 

leooo 

54.6 

55.0 

55.5 

55.8 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

6B 

16000 

54.9 

55.3 

55.8 

56.0 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GE 

14000 

55.4 

55.8 

56.3 

56.5 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

12000 

57.2 

57.6 

58.1 

58.4 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

GE 

10000 

61.1 

61.6 

62.1 

62.4 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

GE 

9000 

61.4 

61.9 

62.5 

62.7 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

eooo 

64.7 

65.3 

66.1 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

7000 

66.4 

67.2 

68.0 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

6000 

66.9 

67.7 

68.6 

69.0 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

SOOO 

68.4 

69.3 

70.3 

70.9 

71.2 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

4500 

68.9 

69.8 

70.8 

71.4 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

4000 

70.8 

71.7 

73.0 

73.6 

74.2 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

GB 

3500 

72.3 

73.2 

74,5 

75.2 

75.9 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

GB 

3000 

74.6 

75.7 

77.5 

78.4 

79.5 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

GE 

2500 

76.2 

77.2 

79.3 

80.3 

81.5 

81.6 

81.8 

81.9 

81.9 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

GE 

2000 

76.9 

78.0 

80.3 

81.4 

82.6 

82.9 

83.0 

83.2 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

GB 

1800 

77.1 

78.2 

80.5 

81.6 

82.9 

83.3 

83.4 

83.6 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

GE 

1500 

77.6 

78.9 

81.5 

82.8 

84.2 

84.7 

84.9 

85.2 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

GE 

1200 

78.0 

79.3 

82,2 

03.6 

85.4 

85.9 

86.3 

86.7 

86.7 

87.1 

07.3 

07.3 

87.5 

87.6 

67.7 

87.7 

GE 

1000 

78.1 

79.5 

82.6 

84.1 

05.9 

06.6 

87.1 

87.7 

87.8 

80.4 

88.5 

88.6 

88.8 

88.0 

88.9 

88.9 

GE 

900 

78.2 

79.6 

82.7 

84.4 

86.3 

87.1 

87.7 

88.4 

88.5 

89.1 

89.2 

89.3 

89.5 

89.5 

09.7 

89.7 

GE 

800 

78.3 

79.7 

82.9 

84.6 

66.8 

87.5 

68.2 

86.9 

89.1 

89.7 

90.0 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

90.7 

GB 

700 

78.3 

79.8 

83.0 

84.8 

87.0 

87.8 

88.4 

89.2 

89.4 

90.1 

90.4 

90.5 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

GE 

600 

78.3 

79.8 

83.1 

85.1 

87.5 

68.4 

89.3 

90.3 

90.5 

91.3 

91.7 

91.0 

92.5 

92.5 

92.7 

92.6 

GE 

500 

70.3 

79.8 

83.2 

05.3 

88.0 

88.9 

89.9 

91,1 

91.3 

92.2 

92.7 

92.0 

93.7 

93.7 

94.1 

94.2 

GE 

400 

78.3 

79.8 

83.2 

85.4 

88.2 

89.2 

90.5 

91.8 

92.0 

93.3 

93.8 

94.0 

95.1 

95.1 

95.6 

95.9 

GB 

300 

78.3 

79.8 

83.2 

85.4 

88.3 

89.2 

90.6 

92.1 

92.4 

94.2 

94.9 

95.1 

96.6 

96.7 

97.3 

97.7 

GB 

200 

78.3 

79.0 

83.2 

85.4 

88.3 

89.2 

90.6 

92.3 

92.5 

94.5 

95.5 

95.7 

97.4 

97.6 

98.3 

98.8 

GB 

100 

78.3 

79.8 

83.2 

85.4 

88.3 

09.3 

90.7 

92.4 

92.6 

94.6 

95.8 

96.1 

97.9 

98.1 

99.0 

99.6 

GE 

000 

78.3 

79.8 

83.2 

05.4 

88.3 

09.3 

90.7 

92.4 

92.6 

94.6 

95.0 

96.1 

98.0 

98.1 

55  1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3727 
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OPSRATMO  LOCKTIOH  *A* 
UaAFBTAC,  ASHKVILLB  HC 


PERCBHTAOB  FKBgUBlKY  OF  CXXnjRRBMCB  OF  CBILIH6  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSBRVMIORS 


STATIOH  RUMBBR:  744905  STATIOH  RMS:  FORT  DBVBNS  AIR  HA  PERIOD  OP  RECXWD:  HAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOMTH: 

MAR 

HOURS: 

03-05 

CEILIRO 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FETT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

OE  20000 
QE  18000 
OE  16000 

OE  14000 

OE  12000 

as  10000 

GB  9000 

GE  6000 

GS  7000 

GB  6000 

GE  5000 

OB  4500 

GE  4000 
OE  3500 

GE  3000 

GE  2500 

OE  2000 

GE  1800 

GE  1500 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

OE  1200 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB  1000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

30.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  900 

50.0 

50.0 

50  0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  800 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

i..o.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE  700 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  600 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  500 

50.0 

50.0 

50.0 

50,0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  400 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  200 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50,0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  000 

50.0 

50.0 

50.0 

50,0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2 
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OPBMTIHO  LOCATICR  ’A* 
USATIXAC,  ASBBVILU  HC 


PBRCBMTAQS  PRBQUBliCY  OF  OCCUKRSHCB  OP  CSILIMO  VEKSUa  VISIBILITP 
PKM  aOURLT  OBSKRVATIORS 


8TATIOM  HUNBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVEMS  AIM  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC; 

♦  5 

MONTE: 

MAR 

HOURS: 

06-08 

CBILIMO 

VISIBILITY  IN 

STATVTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

45.0 

46.0 

47.1 

47.8 

48.1 

48.1 

46.1 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

QE 

20000 

49.2 

50.7 

51.9 

52.7 

52.9 

52.9 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.5 

53.5 

53.7 

OS 

18000 

49.5 

51.1 

52.3 

53.1 

53.3 

53.3 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.9 

53.9 

54.1 

OE 

16000 

49.8 

51.4 

52.5 

53.3 

53.6 

53.6 

53.7 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.4 

OS 

14000 

50.3 

51.9 

53.1 

53.9 

54.1 

54.1 

54.2 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.9 

GB 

12000 

51.2 

52.9 

54.1 

54.9 

55.2 

55.2 

55.3 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.9 

08 

10000 

53.7 

55.4 

56.fi 

57.4 

57.6 

57.6 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.4 

GB 

9000 

54.1 

55  7 

57,1 

57.9 

58.2 

58.2 

58.3 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

59.0 

GE 

8000 

58.0 

59.9 

61.2 

62.0 

62.2 

62.2 

62.5 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

67.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.3 

GB 

7000 

59.3 

61.4 

62.7 

63.5 

63.8 

63.8 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

64.7 

65.0 

GB 

6000 

60.0 

62.2 

63.5 

64.4 

64.8 

64.8 

65.1 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

66.0 

GB 

5000 

60.5 

62.9 

64.2 

65.2 

65.8 

65.8 

66.0 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.7 

66.7 

66.9 

GB 

4500 

62.1 

64.6 

66.0 

67.1 

67.7 

67.7 

68.0 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.9 

68.9 

69.2 

08 

4000 

63.8 

66.4 

68.1 

69.2 

69.9 

69.9 

70.2 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

71.0 

71.2 

71.2 

71.5 

GB 

3500 

66.1 

68.8 

70,6 

71.6 

72.5 

72.5 

72.8 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.6 

73.9 

73.9 

74.1 

GB 

3000 

68.6 

71.2 

73.2 

74.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.3 

76.6 

76.6 

76.9 

GB 

2500 

70.1 

72.8 

74.9 

76.1 

77.1 

77.1 

77.4 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.3 

78.6 

78.6 

78.8 

GB 

2000 

71.0 

73,7 

75.9 

77.1 

78.3 

78.3 

78.7 

79.2 

79.2 

79.3 

■'9.3 

79.3 

80.0 

80.3 

80.3 

80.5 

GB 

1800 

71  4 

74.1 

76.3 

77.5 

78.8 

78.8 

79.2 

80.0 

80.0 

80.1 

BO.l 

BO.  1 

80,8 

81. 0 

81.0 

81.3 

GB 

1500 

72.4 

75.2 

77.4 

70.0 

80.3 

80.3 

80.7 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

82.4 

82.6 

82.7 

03.0 

GB 

1200 

73.1 

75.0 

70.6 

80.1 

81.6 

81.8 

82 

83.9 

83.9 

84.1 

84.2 

04.2 

05.0 

85.2 

85.4 

85.6 

GB 

1000 

73.2 

75.9 

78.7 

80.4 

82.1 

82.4 

83.4 

84.7 

04.7 

85.1 

85  .2 

85.4 

86.1 

86.4 

86.5 

86.8 

GE 

900 

73.3 

76.1 

78.8 

80.5 

82.5 

82.7 

83.9 

85.2 

85.2 

85.9 

86.0 

86.1 

86.9 

87.2 

87.3 

87.6 

GB 

800 

73.5 

76.2 

79.1 

80.9 

83.0 

83.3 

84.4 

85.9 

85.9 

86.9 

87.1 

87.2 

88.2 

88.5 

88.6 

88.9 

GB 

700 

73.7 

76.5 

79.5 

81.3 

83.4 

83.7 

85.4 

86.8 

86.8 

87.8 

88.0 

88.1 

89.2 

89.4 

89.5 

89.8 

GB 

600 

73  7 

76  5 

79.7 

81.6 

83,9 

84.2 

86.8 

88.2 

88.2 

09.5 

89.8 

91.4 

91.6 

92.0 

92.4 

GB 

500 

73.7 

76.5 

79.7 

81.8 

84.4 

84.7 

87.5 

09.0 

09.0 

90.5 

90.7 

91.1 

92.3 

92.5 

93.1 

93.5 

GE 

400 

73.7 

76.5 

79.7 

81.0 

84.4 

85.0 

08.2 

89.8 

09.9 

91.5 

91.8 

92.2 

93.6 

93.9 

94.4 

94.8 

GB 

300 

73.7 

76.5 

79.7 

81.8 

84.7 

85.2 

89.2 

90.8 

91.0 

92.8 

93.5 

93.9 

95.4 

95.7 

96.5 

97.0 

GB 

200 

73.7 

76.5 

79.7 

81.8 

84.7 

85.2 

09.3 

91  .0 

91 .2 

93.2 

94.0 

94.4 

96.3 

96.6 

98.0 

98.7 

GB 

100 

73,7 

76.5 

79.7 

81.0 

84.7 

85.2 

89.3 

91.0 

91.2 

93.2 

94.0 

94.4 

96.5 

96.7 

90.7 

99.7 

GB 

000 

73.7 

76.5 

79.7 

81.8 

84.7 

85.2 

89.3 

91.0 

91.2 

93.2 

94.0 

94.4 

96.5 

96.7 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  765 
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OTERATIHO  UlCATIOII  *A* 
USAFETAC,  AAHBVILU  HC 


PERCsmAOB  FraQUDicy  at  occurrbrcb  of  csiLino  versus  visiBiLirr 

FROM  BOUFT.T  OBSERVATIORS 


STATICH  HUMBER:  744905  STATIOH  HAME:  FORT  DEVENS  AIH  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  90  -  APR  90 


LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MOMTB: 

MAR 

HOURS: 

09-11 

CEILIHO 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

OR 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.8 

47.9 

48.5 

48.5 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

OB 

20000 

52.8 

54.1 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GE 

18000 

53.2 

54.5 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GE 

16000 

53.2 

54.5 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

OB 

14000 

53.7 

55.0 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

12000 

55.1 

56.4 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

10000 

57.6 

58.9 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GE 

9000 

58.0 

59.3 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60,1 

60.1 

60.1 

60.1 

GE 

8000 

61.4 

62.7 

63.6 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

7000 

62.2 

63.6 

64.5 

64.6 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

6000 

63.5 

64.9 

65.8 

65.9 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

5000 

64.5 

65.9 

67.0 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

4500 

65.5 

66.9 

68.0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

OB 

4000 

67.0 

68.5 

69.8 

70,2 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

3500 

69.4 

70.9 

72.4 

73.0 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

3000 

72.4 

74.1 

75.8 

76.4 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

2500 

73.7 

75.4 

77.1 

77.7 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

2000 

74.8 

76.7 

78.4 

79.0 

79.7 

79.7 

80.1 

80.3 

80.3 

90.4 

00.4 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

1800 

75.6 

77.6 

79.3 

79.8 

80.6 

80.6 

80.9 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

1500 

76.9 

79.0 

80.8 

81.6 

82.6 

82.7 

83.2 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

1200 

78.2 

80.3 

82.4 

83.3 

84.7 

84.9 

85.4 

86.2 

86.3 

8€  .6 

86.7 

86.8 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

GE 

1000 

78.4 

80.5 

82.7 

83.7 

85.4 

85.5 

86.5 

97.3 

87.4 

87. 7 

80.0 

88.1 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

GE 

900 

78.4 

80.5 

82.7 

83.7 

85.5 

85.6 

86.6 

87.4 

87.5 

87.9 

88.3 

88.5 

89.0 

89.0 

89.3 

89.3 

GE 

800 

78.5 

80.6 

82.9 

84.1 

86.2 

86.3 

87.5 

88.2 

88.5 

89.0 

89.4 

89.5 

90.1 

90.1 

90.4 

90.4 

GE 

700 

78.6 

80.7 

83.0 

84.3 

86.9 

87.0 

88.5 

89.2 

89.4 

90.0 

90.5 

90.6 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

GE 

en 

78.6 

1 

80.7 

83.2 

84.9 

87.5 

87.8 

89.7 

90.7 

91.0 

91.5 

92.0 

92.2 

92.9 

92.9 

93.2 

93.2 

GE 

500 

78.8 

80.9 

83.6 

85.3 

88.0 

88.7 

90.8 

92.4 

92.6 

93.5 

94.0 

94.3 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

GE 

400 

78.8 

80.9 

83.6 

85.3 

88.6 

89.2 

91.8 

93.4 

93.7 

94.7 

95.5 

96.0 

96.7 

96.7 

97.1 

97.1 

GE 

300 

78.8 

81.0 

83.7 

85.4 

88.9 

89.5 

92.2 

93.8 

94.1 

95.- 

96. 1 

96.5 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

GE 

200 

78.9 

81.2 

83.8 

85.5 

89.0 

89,7 

92.5 

94.1 

94.4 

95.6 

96.7 

97.3 

98.1 

98.4 

98.9 

98.9 

GE 

100 

78.9 

81.2 

83.8 

85.5 

89.0 

89.7 

92.5 

94.1 

94.4 

95.6 

96.8 

97.4 

98.5 

98.7 

99.7 

99.9 

GE 

000 

78.9 

81.2 

83.8 

85.5 

89.0 

89.7 

92.5 

94.1 

94.4 

95.6 

96.8 

97.4 

98.5 

98.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  918 
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CPKRKTIHO  IiOCKTiail  *A*  PBRCBIRAGB  PRBQUBMCy  OP  OCCURRBICX  OP  CRILIHO  VERSUS  VISIBILm 

USAPEtAC.  ASHEVILLE  NC  PaOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVBIS 

AIN  MA 

PERIOD 

OP  RECORD:  NAY  80  - 

APR  90 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

12-14 

CBILIMO 

VISIBILITY  IN 

8TA7JTB 

MILES 

IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

PEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

47.1 

47.4 

47.6 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

GE 

20000 

53.2 

53.9 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GE 

18000 

53.4 

54.1 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

16000 

53.4 

54.1 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

14000 

53.6 

54.4 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GE 

12000 1 

54.1 

54.9 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GE 

10000 

57.2 

58.2 

58.6 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.6 

58.8 

58.8 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

GE 

9000 

57.2 

58.2 

56.6 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

56.8 

56.8 

58.8 

58.8 

58.8 

56.8 

58.8 

58.6 

GE 

8000 

59.9 

60.9 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

7000 

60.5 

61.5 

62.0 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

6000 

61.1 

62.2 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GE 

SOOO 

62.2 

63.3 

64.0 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OB 

4500 

63.8 

64.8 

65.7 

65.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GE 

4000 

67.4 

66.6 

69.7 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

3500 

70.1 

71.4 

72.5 

72.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

3000 

75.0 

76.3 

77.4 

77.8 

77.9 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE 

2500 

76.9 

78.3 

79.5 

79.9 

80.2 

80.5 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

2000 

78.5 

80.2 

81.4 

82.0 

82.5 

82.8 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

1800 

78.9 

80.7 

82.1 

62.6 

83.2 

83.4 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

1500 

79.5 

61.2 

83.0 

83.6 

84.6 

84.8 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

1200 

PO.l 

82.1 

84.3 

85.0 

87.1 

87.6 

88.5 

88.9 

89.0 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

1000 

80.1 

82.2 

84.6 

85.4 

87.8 

88.3 

69.4 

89.8 

90.0 

90.2 

90.5 

90.5 

90.7 

90.7 

90.8 

50.8 

GE 

900 

80.2 

82.3 

84.9 

85.7 

86.2 

86.8 

89.8 

90.3 

90.4 

90.6 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

GE 

800 

80.5 

82.5 

85.3 

66.1 

89.3 

89.8 

91.3 

91.7 

91 .8 

92.1 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GE 

700 

80.7 

83.1 

85.8 

86.8 

90.4 

91.0 

92.5 

92.9 

93.0 

93.3 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

GE 

600 

80.9 

fl3.3 

86.0 

87.0 

91.0 

92.1 

94.0 

94.7 

94.8 

95.2 

9*^  .6 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

GE 

500 

80.9 

83.3 

66.0 

87.1 

91.7 

92.8 

95.0 

95.7 

95.9 

96.3 

96.7 

96.8 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

GE 

400 

81.0 

83.4 

86.1 

87.2 

91.9 

93.0 

95.2 

96.4 

96.6 

97.3 

97.7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

96.4 

GE 

300 

81.0 

83.4 

66.1 

87.2 

92.0 

93.1 

95.4 

96.6 

96.8 

97.8 

98.3 

96.4 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

GE 

200 

81.0 

83.4 

86.1 

87.2 

92.0 

93.1 

95.4 

96.6 

96.8 

97.8 

98.3 

98.4 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

GE 

100 

81.0 

83.4 

86.1 

87.2 

92.0 

93.1 

95.4 

96.6 

96.8 

9f.8 

96.3 

98.4 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

GE 

000 

81.0 

83.4 

86.1 

87.2 

92.0 

93.1 

95.4 

96.6 

96.8 

97.8 

98.3 

98.4 

99.0 

99.0 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  916 
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OPBmTinO  LOCKFIOR  'A* 
USAFETAC,  ASBBVILLB  NC 


PERCEirrAOB  PRSQUKMCY  OP  OCCURSBMCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  SOURLY  OBSBRVATIOHS 


STATION  HIMBBR;  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVER8  AIR  NA  PERIOD  OT  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  WTC: 

♦  5 

HOMTB: 

MIOl 

SOURS: 

15-17 

CBILIRO 

VISIBILITY  IN 

STAIUTB 

NILES 

IH 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FBBT 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

49.9 

50.2 

50.7 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

GB 

20000 

56.7 

56.9 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

OE 

18000 

57.0 

57.3 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

OB 

16000 

57.3 

57.5 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GB 

14000 

57.5 

57.7 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB 

12000 

59.1 

59.3 

60.0 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

10000 

61.3 

61.5 

62.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

9000 

61.6 

61.9 

62.5 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

8000 

64.3 

64.5 

65.2 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GB 

7000 

65.1 

65.3 

66.0 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

6000 

65.4 

65.6 

66.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

5000 

66.9 

67.1 

67.9 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

08 

4500 

68.8 

69.2 

70.1 

70.3 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

4000 

72.3 

73.0 

74.0 

74.2 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

3500 

75.8 

76.6 

77.7 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

3000 

79.0 

79.8 

80.9 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

2500 

80.8 

81.7 

82.8 

83.2 

83.4 

83.5 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

2000 

81.3 

82.2 

83.7 

84.1 

64.4 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

05,0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

1800 

81.4 

82.4 

83.8 

84.2 

84.7 

84,9 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

.  05.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

1500 

82.8 

83.7 

86.0 

87.1 

87.5 

88.0 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

83.3 

84.3 

86.7 

88.0 

09.0 

89.5 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

1000 

83.5 

84.5 

87.1 

88.3 

89.3 

89.8 

90.1 

90.4 

90.4 

90.5 

90.7 

90.7 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

900 

83.5 

84.5 

87.1 

88.3 

89.3 

09.8 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.0 

90.8 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

800 

83.6 

84.7 

87.2 

88.4 

89.7 

90.1 

91.0 

91.2 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

700 

83.6 

84.8 

87.3 

89.0 

90.7 

91.5 

92.4 

92.8 

92.8 

93.7 

93.5 

93.5 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

600 

84.0 

85.1 

87.7 

89.6 

91.4 

92.2 

93.1 

93.5 

93.5 

94.0 

94.3 

94.3 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

GB 

500 

84.0 

85.1 

87.7 

89.6 

91.4 

92.4 

93.7 

94.2 

94.2 

95.0 

95.3 

95.5 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

GE 

400 

84.0 

85.1 

87.7 

89.6 

91.5 

92.6 

93.8 

94.6 

95.0 

96.3 

96.8 

97.0 

98.5 

98.5 

98,9 

98.9 

GE 

300 

84.0 

85.1 

87.7 

89.6 

91.5 

92.6 

93.8 

94.8 

95.2 

96.7 

97.1 

97.4 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

GB 

200 

84.0 

85.1 

87.7 

89.6 

91.5 

92.6 

93.8 

94.8 

95.2 

96.7 

97.1 

97.4 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

OE 

100 

84.0 

85.1 

87.7 

89.6 

91.5 

92.6 

93.8 

94.8 

95.2 

96.7 

97,1 

97.4 

99.3 

99.5 

100.0 

100.0 

GE 

000 

84.0 

85.1 

87.7 

89.6 

91.5 

92.6 

93.0 

94.8 

95.2 

96.7 

97.1 

97.4 

00.3 

99.5 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  87  3 
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GPSMTniO  lOCATIOH  *A*  PBRCBHTAOB  PRBQUBIICy  OP  OCCUnUBICS  OF  CBILIMO  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUICBR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT 

OEVKRS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATtrZB  M11.BS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

52.2 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

OE 

20000 

57.1 

57.6 

57.6 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

OB 

leooo 

57.3 

57.7 

57.7 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

5S.1 

58.1 

OB 

16000 

57.3 

57.7 

57.7 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

OB 

14000 

57.6 

58.0 

58.0 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OE 

12000 

59.4 

59.8 

59.8 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

10000 

63.3 

63.7 

63.9 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

9000 

63.9 

64.3 

64.4 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.0 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

8000 

67.4 

67.9 

68.1 

68.3 

60.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

7000 

67.9 

68.5 

68.6 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

6000 

69.0 

69.6 

69.7 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

5000 

71.0 

71.7 

71.8 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

4500 

72.5 

73.2 

73.4 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

OB 

4000 

76.9 

78.2 

78.4 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

3500 

78.2 

79.4 

79.8 

80.1 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

3000 

80.3 

82.5 

83.6 

84.0 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

2500 

81.2 

83.5 

84.7 

85.2 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

06.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

2000 

81.9 

84.2 

85.4 

85.9 

86.6 

07.0 

87.0 

87.0 

07.0 

07.0 

07.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

07.0 

OE 

1800 

81.9 

84.2 

85.4 

85.9 

86.6 

87.1 

97.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

07.1 

GE 

1500 

82.1 

84.3 

85.6 

86.3 

87.3 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

07.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

OB 

1200 

82.1 

84.3 

85.6 

86.3 

88.1 

88.7 

88.9 

88.9 

68.9 

88.9 

88.9 

08.9 

88.9 

88.9 

88.9 

80.9 

GE 

1000 

82.1 

64.3 

85.6 

86.4 

89.2 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

900 

82.1 

84.3 

85.6 

86.4 

89.2 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

800 

82.1 

84.3 

85.7 

86.6 

89.6 

90.3 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

700 

82.4 

84.6 

86.4 

87.3 

90.3 

91.0 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

GB 

600 

82.6 

84.9 

86.7 

87.7 

90.9 

92.0 

93.0 

93.7 

93.8' 

93.8 

94.0 

94.0 

94.5 

94.7 

95.1 

95.1 

GB 

500 

82.8 

85.0 

86.8 

87.8 

91.0 

92.2 

93.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.7 

95.0 

95.5 

95.7 

96.1 

96.1 

GB 

400 

82.8 

85.0 

86.8 

87.8 

91.0 

92.2 

93.4 

94.8 

95.0 

95.5 

96.1 

96.4 

97.5 

97.8 

98.3 

98.5 

GE 

300 

82.8 

85.0 

86.8 

87.8 

91.0 

92.2 

93.4 

95.4 

95.5 

96.1 

96.6 

96.9 

98.0 

96.3 

90.9 

99.3 

GB 

200 

82.8 

85.0 

86.8 

87.8 

91.0 

92.2 

93.4 

95.4 

95.5 

96.1 

96.6 

96.9 

98.0 

98.3 

98.9 

99.3 

GS 

100 

82.8 

85.0 

86.8 

87.8 

91.0 

92.2 

93.4 

95.4 

95.5 

96.1 

96.6 

96.9 

96.0 

98.3 

99.3 

99.7 

os 

000  { 

82.8 

85.0 

86.8 

07.8 

91.0 

92.2 

93.4 

95.4 

95.5 

96.1 

96.6 

96.9 

98.0 

98.3 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  714 
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OPEKATinG  lOCKTIOH  A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCBRTAOB  FREQUEMCY  OP  OCCURRBRCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVEHS 

AIR  MA 

PERIOD 

OF  REC(»D:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

21-23 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN 

STATlfTB 

MILES 

IN 

GE 

OB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

OE 

20000 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GB 

18000 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GE 

16000 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GE 

14000 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

OB 

12000 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

OB 

10000 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GE 

9000 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GE 

8000 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

OE 

7000 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GE 

6000 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

GE 

5000 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

4500 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

4000 

67.8 

67.8 

67.8 

69.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

3500 

69.0 

69.0 

69.0 

71.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

3000 

72.4 

74.7 

74.7 

77.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

2500 

74.7 

77.0 

77.0 

79.3 

80.5 

80.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

2000 

75,9 

79.3 

79.3 

81 .6 

82.8 

82.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

1800 

77.0 

80.5 

00.5 

82.8 

03.9 

83.9 

85:i 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

05.1 

.85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

1500 

77.0 

80.5 

00.5 

82.8 

03.9 

83.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

05.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

1200 

77,0 

81.6 

81.6 

83.9 

85.1 

85.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

1000 

77.0 

81 .6 

81.6 

87.4 

09.7 

89.7 

90.8 

90.8 

90.8 

.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.6 

90.8 

90.8 

GE 

900 

77,0 

81.6 

81.6 

87.4 

89.7 

89.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

92.0 

92.0 

GE 

800 

77.0 

81.6 

01.6 

87.4 

89.7 

89.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

93.1 

93.1 

GB 

700 

78.2 

82.8 

82.8 

88.5 

92,0 

92.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

95.4 

95.4 

GE 

600 

78.2 

82.8 

82.8 

08.5 

92.0 

93.1 

96.6 

96.^ 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

97.7 

97.7 

GB 

500 

78.2 

82.8 

82.8 

88.5 

92.0 

93.1 

96.6 

97  ,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97.7 

98.9 

98.9 

OE 

400 

78.2 

82.8 

82.8 

88.5 

92.0 

93.1 

96.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

78.2 

82.8 

82.8 

88.5 

92.0 

93.1 

96.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

78.2 

82.8 

82.8 

88.5 

92.0 

93.1 

96.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 

78.2 

82.8 

82.8 

88.5 

92.0 

93.1 

96.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

GE 

000 

78.2 

82.8 

82.8 

88.5 

92.0 

93.1 

96.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  87 
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OPERKTinO  UX^TIOH  *A’ 
USAFRAC,  A8HBVILLB  RC 


PBBCBHTAGB  PRBQUEXCY  OF  OCCURRBICB  OF  CBILINO  VEKSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBERS 

744905 

STATION  NAME:  FORT 

OBVBNS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

Motrra: 

MAR  HOURS:  ALL 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FBBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

• 

NO 

C81L 

48.1 

48.6 

49.1 

49.4 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

OB 

20000 

53.8 

54.6 

55.2 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GB 

18000 

54.0 

54.9 

55.4 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GB 

16000 

54.1 

55.0 

55.5 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GB 

14000 

54.5 

55.3 

55.9 

56.1 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

GB 

12000 

55.7 

56.6 

57.2 

57.4 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.7 

6B 

10000 

58.5 

59.4 

60.0 

60.3 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

GB 

9000 

58.8 

59.7 

60.3 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

GB 

8000 

62.0 

62.9 

63.6 

63.9 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

GE 

7000 

62.8 

63.0 

64.5 

64.8 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

6000 

63.6 

64.7 

65.4 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

GB 

5000 

64.8 

65.9 

66.7 

67.1 

67.3 

67.3 

67,4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6  i 

A 

GB 

4S00 

66.3 

67.4 

68.3 

68.7 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3  ( 

GB 

4000 

69.2 

70.6 

71.7 

72.1 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

GE 

3500 

71.7 

73.1 

74.3 

74.9 

75.3 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

3000 

74.9 

76.6 

78.0 

78.5 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

2500 

76.4 

78.2 

79.6 

80.2 

80.0 

80.9 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

01.5 

81.5 

81.5 

81.6 

GB 

2000 

77.4 

79.3 

80.9 

81.5 

82.2 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

03.0 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

1800 

77.8 

79.7 

81.3 

81.9 

82.7 

02.9 

03.2 

83.4 

83.4 

83.5 

83.6 

83.6 

83.8 

8-3.8 

83.8 

83.9 

GE 

1500 

78.7 

60.6 

82.5 

83.4 

84.4 

84.7 

85.0 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

05.8 

85.8 

85.8 

85.9 

GE 

1200 

79.3 

81.4 

83.5 

84.6 

86.1 

86.5 

87.1 

87.6 

87.6 

87.7 

07.9 

87.9 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

GB 

1000 1 

79.4 

81.5 

63.7 

64.9 

66.8 

87.2 

08.0 

88.6 

88.6 

88.8 

89.1 

89.1 

09.5 

09.6 

89.6 

89.7 

GE 

900 

79.5 

81.5 

83.8 

85.0 

87.0 

87.4 

08.2 

88.6 

88.8 

89.1 

69.4 

89.5 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

GE 

800 

79.6 

81.7 

84.0 

85.3 

87.6 

88.0 

89.1 

89.7 

89.8 

90.2 

90.5 

90.5 

91 .2 

91.2 

91.3 

91.4 

GB 

700 

79.8 

81.9 

84.4 

85.8 

88.5 

89.0 

90.2 

90.9 

90.9 

91.4 

91.7 

91.0 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

GB 

600 

80.0 

■  2.1 

84.7 

86.2 

89.1 

89.8 

91.5 

92.3 

92.4  . 

,  92.9 

93.3 

93.4 

94.1 

94.2 

94.5 

94.6 

« 

GB 

500 

80.0 

82.2 

84.8 

86.4 

09.4 

90.3 

92.2 

93.3 

93.4 

94.1 

94.4 

94.7 

95.5 

95.6 

95.9 

96.0 

GB 

400 

80.0 

82.2 

84.8 

86.4 

89.6 

90,5 

92.7 

93.9 

94.2 

95.2 

95.7 

96.0 

97.0 

97.1 

97.5 

97.6 

GE 

300 

BO.O 

82.2 

84.8 

86.5 

89.6 

90.6 

92.9 

94.4 

94.6 

95.8 

96.4 

96.7 

97.9 

98.0 

98.5 

98.6 

GE 

200 

90.0 

82.2 

84.8 

86.5 

89,8 

90.7 

93.0 

94.5 

94.8 

96.0 

96.6 

97.0 

98.2 

98.4 

99.1 

99.3 

- 

GB 

100 

80.0 

82.2 

84.6 

86.5 

89.0 

90.7 

93.0 

94.5 

94.8 

96.0 

96.7 

97.0 

90.3 

98.5 

99.6 

99.9 

GB 

000 

80.0 

82.2 

84.8 

86.5 

89.8 

90.7 

93.0 

94,5 

94.8 

96.0 

96.7 

97.0 

98.3 

98.5 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4275 


D  -  2  -  25 


USAFFTAC/ns-')! /?54  -  Page  192 


OPERATIRO  LaCKriOR  'A' 
USAFREAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBirTAOB  FREQUBNCy  OP  OCCUIOSIICB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

744905 

STATION  NAME: 

LOT  TO  UTC:  ♦ 

FORT  DEVENS  AIN  HA 

5 

PERIOD 

Hoirro: 

OP  RECORD:  NAY  80  - 

APR  SOURS:  00-02 

APR  90 

CBILINO 

III 

1  OE 

6B 

GB  GB 

GB 

VISIBILITY  IN  OTATVTB  NILES 

GB  GE  GE  GB 

GE 

GB 

GB  GE 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1  ’ 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/B  1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

OB  20000 
OB  ISOOO 
GE  16000 
OB  14000 
GB  12000 

GB  10000 
GE  9000 
GB  6000 
GE  7000 
GB  6000 

GB  5000 
GB  4500 
GB  4000 
GE  3500 


G^ 

3000 

50.0 

50.0 

50,0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE 

2500 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE 

2000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE 

1800 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1-00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IOC  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBBR  OF  OBSERVATIONS  2 
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aassi  s  s  a  a  aaaaa  asasa  aaaaa  aaaaa 


OraiUTIIlO  lOCkTIOH  'A* 
USAFIIAC,  ASHBVILLR  KC 


FHHCBRTAOB  PRSQUBHCT  OP  OCCUARBHCB  OP  CXILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  aOURLY  OBSKRVATICMS 

STAXIOIf  HUMBER:  744905  STATIOH  NAME:  FORT  OEVBNS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  HOHTB:  APR  HOURS:  03-05 


CEILIHO  VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 


IR  1 

FEET  { 

OB 

1 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

SB 

2  1/2 

OB 

2 

GB 

1  1/2 

SB 

1  1/4 

OB 

1 

SB 

3/4 

OB 

5/8 

SB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

RO  CEIL 

34.4 

34.4 

36.5 

36.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

OB  20000 

41.7 

41.7 

43.8 

43.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.0 

44.8 

45.0 

45.8 

45.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

SB  18000 

41.7 

41.7 

43.8 

43.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.8 

45.8 

45.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

SB  16000 

41.7 

41.7 

43.8 

43.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.8 

45.8 

45,8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

SB  14000 

41.7 

41.7 

43.8 

43.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.8 

45.8 

45.0 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

BE  12000 

42.7 

42.7 

44.8 

44.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

46.9 

46.9 

46.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

m  10000 

44.8 

44.6 

47.9 

47.9 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

50.0 

50.0 

50.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

SB  9000 

44.8 

44.8 

47.9 

47.9 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

50.0 

50.0 

50.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

SB  8000 

49.0 

49.0 

52.1 

52.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

54.2 

54.2 

54.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

SB  7000 

50.0 

50.0 

53.1 

53.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

55.2 

55.2 

55.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

SB  6000 

50.0 

50.0 

53.1 

53.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

55.2 

55.2 

55.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

SB  5000 

50.0 

50.0 

53.1 

54.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

56.3 

56.3 

56.3 

58.3 

58.3 

58.3 

59.4 

SB  4500 

51.0 

51.0 

54.2 

55.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

57.3 

57.3 

57.3 

59.4 

59.4 

59.4 

60.4 

SB  4000 

53.1 

53.1 

56.3 

57.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

59.4 

59.4 

59.4 

61.5 

61.5 

61.5 

62.5 

SB  3500 

55.2 

55.2 

58.3 

60.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

62.5 

62.5 

62.5 

64.6 

64.6 

64.6 

65.6 

SB  3000 

56.3 

56.3 

59.4 

61.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

63.5 

63.5 

63.5 

65.6 

65.6 

65.6 

66.7 

SB  2500 

57.3 

57.3 

60.4 

62.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

64.6 

64.6 

64.6 

66.7 

66.7 

66.7 

67.7 

SB  2000 

57.3 

58.3 

61.5 

63.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

66.7 

66.7 

66.7 

68.8 

68.8 

68.8 

69.8 

SB  1800 

57.3 

58.3 

61.5 

63.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

^8.0 

68.6 

69.8 

SB  1500 

59.4 

60.4 

63.5 

65.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.8 

69.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.9 

SB  1200 

61.5 

63.5 

66.7 

68.6 

71.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

74.0 

74.0 

74.0 

76.0 

76.0 

76.0 

77.1 

SB  1000 

62.5 

65.6 

69.8 

71.9 

75.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

78.1 

78.  ^ 

78.1 

80.2 

80.2 

80.2 

81.3 

SB  900 

64.6 

67.7 

71.9 

74.0 

77.1 

78.1 

70.1 

79.2 

79.2 

81.3 

81.3 

01.3 

83.3 

83.3 

83.3 

84.4 

SB  800 

64.6 

67.7 

71.9 

74.0 

77.1 

78.1 

70.1 

80.2 

80.2 

82.3 

82.3 

82.3 

84.4 

84.4 

84.4 

85.4 

SB  700 

64.6 

67.7 

71.9 

75.0 

78.1 

79.2 

79.2 

01.3 

81.3 

83.3 

03.3 

03.3 

85.4 

85.4 

85.4 

86.5 

SB  600 

64.6 

67.7 

71.9 

75.0 

81.3 

82.3 

82.3 

84.4 

84.4  . 

86.5 

06.5 

o6.5 

88.5 

08.5 

88.5 

89.6 

SB  500 

64.6 

67.7 

71.9 

75.0 

81.3 

82.3 

82.3 

84.4 

84.4 

86.5 

06.5 

86.5 

89.5 

88.5 

88.5 

89.6 

SB  400 

64.6 

67.7 

71.9 

75.0 

81.3 

83.3 

83.3 

85.4 

85.4 

07.5 

88.5 

88.5 

90.6 

90.6 

90.6 

91.7 

SB  300 

64.6 

67.7 

71.9 

75.0 

81.3 

83.3 

83.3 

85.4 

85.4 

07.5 

88.5 

88.5 

91.7 

91.7 

91.7 

92.7 

OB  200 

64.6 

67.7 

71.9 

75.0 

81.3 

83.3 

83.3 

05.4 

85.4 

87.5 

89.6 

89.6 

93.8 

94.8 

95.8 

96.9 

OB  100 

64.6 

67.7 

71.9 

75.0 

01.3 

83.3 

83.3 

85.4 

85.4 

87.5 

89.6 

89.6 

93.8 

94.8 

96.9 

100.0 

OB  000 

54.6 

67.7 

71  .9 

75.0 

81.3 

03.3 

83,3 

85.4 

85.4 

87.5 

89.6 

89.6 

93.8 

94.8 

96.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  96 
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OPERATIHO  LOCATIOH  'A'  PERCEirTAGB  FRSQUEMCy  (X  0CCURRBNC8  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 


USAF8TAC 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

SniTIGM  1 

lUMBBR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVBRS 

AIR  HA 

PBRIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTCi 

♦  5 

MOMTB: 

APR 

BOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

HI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

OB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

36.5 

37.4 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

GR 

20000 

42.6 

43.5 

43.7 

43.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

OB 

18000 

42.6 

43.5 

43.7 

43.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

GB 

16000 

42.6 

43.5 

43.7 

43.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

GB 

14000 

42.8 

43.7 

44.0 

44.1 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

GB 

12000 

45.0 

45.9 

46.2 

46.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

GE 

10000 

49.1 

50.0 

50.6 

50.8 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

GB 

9000 

50.0 

50.9 

52.1 

52.2 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53,1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GE 

9000 

54.5 

55.4 

56.7 

56.8 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GE 

7000 

55.6 

56.5 

57.8 

57.9 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

6000 

56.8 

57.7 

59.0 

59.1 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GB 

5000 

57.9 

58.8 

60.4 

60.9 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GB 

4500 

59.0 

60.0 

61.7 

62.2 

63.6 

63.6 

63.7 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

4000 

60.5 

61.5 

63.2 

63.7 

65.3 

65.3 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

3500 

63.1 

64.1 

65.8 

66.3 

67.9 

67.9 

68.2 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

3000 

65.4 

66.5 

68.3 

69.0 

70.6 

70.6 

70.9 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE 

2500 

66.2 

67.3 

69.5 

70.3 

72.1 

72.1 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

2000 

67.7 

69.0 

71.2 

72,3 

74.2 

74.4 

74.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

1800 

66.1 

69.4 

71.7 

72.8 

74.7 

74.9 

75.1 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

■  .75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

1500 

69.5 

70.9 

73.5 

74.7 

76.8 

77.1 

77.4 

77.8 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

1200 

71.0 

72.6 

75.3 

76.8 

79.0 

79.7 

80.3 

81.2 

81.3 

61.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GK 

1000 

71.8 

73.3 

76.2 

78.1 

80.6 

81.4 

82.2 

83.1 

83.3 

83.3 

93.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

SB 

900 

72.4 

74.0 

76.8 

79.2 

81.9 

82.7 

83.8 

85.0 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

800 

72.8 

74.4 

77.3 

79.9 

82.7 

83.6 

85.1 

86.4 

86.8 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

1 00 

73.3 

74.9 

78.1 

80.6 

83.8 

84.7 

86.3 

87.6 

87.9 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GF 

500 

73.3 

74.9 

78.2 

81.3 

8^  ’ 

85.6 

87.9 

89:4 

89.7 

90.3 

90.8 

90.8 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

500 

73.3 

74.9 

78.3 

81.4 

85.0 

85.9 

88.7 

90.1 

90.6 

91.4 

92.1 

92.1 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

400 

73.3 

74.9 

78.5 

81.5 

85.3 

86.4 

89.7 

91.3 

91.8 

93.5 

94.4 

94.4 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

GB 

300 

73.5 

75.0 

78.7 

81.8 

86.0 

87.2 

90.5 

92.1 

92.6 

91.4 

95.5 

95.5 

96.4 

96.5 

97.1 

97.3 

GB 

200 

73.5 

75.0 

78.7 

81.8 

86.0 

87.2 

90.5 

92.1 

92.6 

94.7 

96.0 

96.0 

97.2 

97.3 

98.2 

98.6 

GE 

100 

73.5 

75.0 

78.7 

81.8 

86.0 

87.2 

90.5 

92.1 

92.6 

94.7 

96.0 

96.0 

97.2 

97.3 

99.1 

99.7 

GE 

000 

73.5 

75.0 

78.7 

81.8 

86.0 

87.2 

90.5 

92.1 

92.6 

94.7 

96.0 

96.0 

97.2 

97.3 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  780 
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aaaas  saass  aaass  aaaaa  aaaaa 


OPRMTHIO  IXX^TIOR  'A*  PEBCBMTAGB  FRBgUKMCr  OP  OCCURRHICB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILm 

USAFETAC,  ASBBVIIXB  RC  PROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVBMS  AIR  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


CBILIRO  VISIBILITY  IN  STATUTE  NILES 


IN 

FBBT 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

OB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GS 

0 

NO  CBZL 

38.2 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

SB  20000 

44.3 

45.1 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

SB  18000 

44.7 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

OB  16000 

44.7 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

CE  14000 

45.4 

46.2 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

OB  12000 

46.6 

47.4 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

OB  10000 

50.1 

50.9 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51  .6 

51.6 

51.6 

51.6 

SB  9000 

50.6 

51.4 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

GB  8000 

54.7 

55.5 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

OE  7000 

55.3 

56.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

CB  6000 

55.9 

56.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OB  5000 

56.9 

57.9 

59.5 

59.7 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

OB  4500 

58.4 

59.4 

61.3 

61.4 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

OB  4000 

62.2 

63.2 

65.2 

65.3 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OB  3500 

66.6 

67.8 

69.9 

70.0 

70.3 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB  3000 

68.7 

70.1 

72.2 

72.4 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB  2500 

70.6 

72.0 

74.1 

74.5 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB  2000 

72.5 

73.9 

76.3 

76.9 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE  1800 

72.8 

74.1 

76.6 

77.2 

77.7 

77.7 

77.8 

77.0 

77.8 

77.0 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.0 

OB  1500 

73.6 

75.1 

78.2 

78.9 

80.3 

80.8 

80.9 

80.9 

00.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

00.9 

GB  1200 

75.5 

77.0 

80.2 

81.0 

82.8 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB  1000 

76.9 

78.6 

82.2 

83.6 

85.5 

86,1 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB  900 

77.5 

79.2 

82.9 

84. 4 

86.4 

87.0 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

07.5 

87.5 

OB  800 

77.9 

79.9 

83.9 

85.5 

87.6 

88.3 

88.9 

89.3 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB  700 

78.2 

80.2 

84.3 

86.3 

88.7 

89.4 

90.1 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OE  600 

78.2 

80.3 

84.5 

87.2 

90.1 

91.1 

92.3 

93.2 

93.7.  . 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB  500 

78.5 

80.7 

85.2 

87.9 

91.4 

92.5 

93.7 

94.8 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB  400 

78.5 

80.7 

85.3 

88.3 

92.1 

93.3 

94.8 

96.6 

97.0 

97.6 

97.7 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB  300 

78.5 

80.7 

85.3 

88.3 

92.2 

93.4 

94.9 

97.0 

97.5 

98.0 

98.2 

98.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

OB  200 

78.5 

80.7 

85.3 

88.3 

92.2 

93.4 

94  .9 

97.0 

97.5 

98.0 

98.2 

98.2 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

OB  100 

78.5 

80.7 

85.3 

88.3 

92.2 

93.4 

94.9 

97.0 

97.5 

98.0 

98.2 

98.2 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

OB  000 

78.5 

80.7 

85.3 

88.3 

92.2 

93.4 

94.9 

97.0 

97.5 

98.0 

98.2 

98.2 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  870 
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OPBRATIHO  LOCKTION  'A*  PBRCEmACB  FRBQUEHCy  OF  OCCUlWBIICB  OF  CBILIIK  VERSUS  VISIBILin 

USAFBTRC,  ASRBVILLB  HC  FROM  HOURLy  OBSERVATIORS 


STATIOH  HUNBBR: 

744905 

SmTIOH  NAME:  PORT  OBVBNS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAT  80  - 

APR  90 

L8T 

TO  UTC: 

♦  5 

HOMTH: 

APR 

BOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITy  IN 

STATITTB 

HI  LBS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

FEVT 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/6 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

37.8 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

OB 

20000 

44.4 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.6 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

GB 

leooo 

44.9 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

GE 

16000 

44.9 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

43.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

GB 

14000 

45.4 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45-7 

45.7 

45.7 

45.7 

45-7 

45.7 

GE 

12000 

46.5 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

GE 

10000 

49.1 

49.5 

49,7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GE 

9000 

49.4 

49.: 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

GE 

8003 

51.9 

52.2 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GE 

7000 

53.2 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GB 

6000 

54.2 

54.6 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

GB 

5000 

56.1 

56.6 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GB 

4500 

58.4 

58.9 

59.7 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OB 

4000 

63.9 

64.4 

65.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.6 

65.8 

65.6 

GB 

3500 

68.9 

69.3 

70.5 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

3000 

72.2 

72.7 

74.3 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

2500 

74.5 

75.1 

76.8 

77,7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

2000 

76.9 

77.7 

79.6 

80,7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80. 0 

80.8 

80.8 

80.8 

80.6 

80.6 

80.8 

GE 

1800 

77.4 

78.3 

80.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81  .5 

01.5 

81 .5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

1500 

80.1 

81.1 

83.5 

84.6 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

05.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85.2 

85.2 

GE 

1200 

81.6 

82.7 

85.1 

86.8 

87.3 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

b;  .7 

GB 

1000 

82.4 

83.8 

86.5 

88.3 

89.0 

89.3 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

900 

82.8 

84.2 

86.8 

08.7 

89.6 

89.9 

90.1 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

800 

83.1 

84.7 

87.5 

09.7 

90.6 

91.0 

91.4 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.6 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

700 

83.4 

85.0 

87.8 

90.1 

91.6 

92.4 

92.6 

93.2 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

600 

83.5 

85.1 

88.6 

91.2 

93.1 

93.9 

94.6 

95.3 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

500 

83.6 

85.2 

88.7 

91.3 

93.9 

94.7 

95.9 

97.0 

97.4 

97.8 

97.0 

97.8 

98.2 

Qd.2 

90.3 

98.3 

GE 

400 

83.7 

85.3 

89.2 

91.7 

94.6 

95.4 

96.6 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

GE 

300 

83.7 

85.3 

89.2 

91.7 

94.6 

95.4 

96.6 

97.0 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

GE 

200 

83.7 

85.3 

89.2 

91.7 

94.6 

95.4 

96.6 

97.0 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

"  >.4 

99.4 

99.9 

99.9 

GE 

100 

83.7 

85.3 

89.2 

91.7 

94.6 

95.4 

96.6 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

96.6 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

GB 

000 

83.7 

85.3 

89.2 

91.7 

94.6 

95.4 

96.6 

97.0 

98.2 

98.6 

98  6 

96.6 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  871 
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GraUTIIIC 

LOCATION  *A' 

PERCBRTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

• 

usafstm; 

ASBBVILLB  NC 

PKM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STKTIOH 

UMBER: 

744905 

STATION  HAMB;  FORT  DEVBNS 

AIR  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC; 

♦  5 

MONTH: 

APR 

BOURS: 

15-17 

CKILIRO 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

Fsrr 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

GB 

20000 

48.3 

48.4 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

46.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

GS 

leooo 

48.4 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GB 

16000 

48.4 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

46.7 

46.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GB 

14000 

49.2 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

OB 

12000 

50.2 

50.3 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

GE 

10000 

52.2 

52.6 

52.8 

52.8 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

GB 

9000 

52.6 

52.9 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GB 

SOOO 

55.5 

56.0 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

7000 

57.3 

57.8 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GB 

6000 

58.5 

59.0 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

OB 

5000 

59.5 

60.0 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

62.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5  i 

GB 

4500 

62.0 

62.5 

64.1 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5  " 

w 

OB 

4000 

66.5 

67.1 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

3500 

72.1 

72.7 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

3000 

75.7 

76.6 

78.2 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

2500 

77.6 

78.5 

80.2 

80.7 

61.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

2000 

79.8 

80.7 

82.4 

83.1 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

03.7 

83.7 

83.7 

03.7 

83.7 

GB 

1800 

80.6 

81.4 

83.2 

83.8 

84.4 

84.4 

84.4 

64.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

1500 

81.9 

82.9 

85.2 

86.1 

86.9 

87.0 

87,0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

G£ 

1200 

83.^ 

84.2 

86.6 

87.7 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

09.0 

89. 0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

1000 

83.7 

84.9 

88.2 

89.4 

91.0 

91.3 

91.7 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

900 

83.9 

85.2 

88.5 

89.9 

91.5 

91.8 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

CE 

800 

83.9 

85.3 

68.8 

90.3 

92.0 

92.5 

93.0 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

700 

83.9 

85.3 

89.0 

90.7 

92.5 

93.2 

93.8 

94.6 

94.6 

94.6 

9*. 6 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

600 

83.9 

85.3 

89.0 

90.7 

92.7 

93.3 

94.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

• 

GB 

500 

83.9 

85.3 

89.5 

91.2 

93.4 

94.0 

95.0 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

400 

83.9 

85.3 

89.7 

91.3 

93.8 

94.4 

95.6 

97,3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

300 

83.9 

85.3 

89.7 

91.3 

93.8 

94.4 

95.8 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

83.9 

85.3 

89.7 

91.3 

93.8 

94.4 

95.8 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.3 

* 

GB 

100 

83.9 

85.3 

89.7 

91.3 

93.8 

94.4 

95.8 

97,5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

99.0 

99.0 

99.1 

100.0 

GB 

000 

83.9 

85.3 

89.7 

91.3 

93.6 

94.4 

95.8 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

99.0 

99.0 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

803 
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w 

OPKmTIHa  LOCATIOII  "A* 
USAFKXAC,  AfflXVILLB  HC 


PERCnrrAiCB  FRBQUracr  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibilitt 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT 

DBVENS 

AlH  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  OTC; 

♦  5 

HOMTH: 

APR 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN  9TATUTB 

KILBS 

IN 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO 

CEIL 

44.3 

44.3 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

OB 

20000 

52.2 

52.2 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

OB 

IBOOO 

52.5 

52.5 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GE 

16000 

52.5 

52.5 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

OB 

14000 

53.0 

53.0 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GB 

12000 

53.7 

53.7 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GE 

10000 

56.9 

57.0 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GE 

9000 

57.0 

57.4 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GE 

8000 

58.7 

59.1 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

7000 

60a9 

61.2 

62.2 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

6000 

62.4 

62.9 

64.1 

64.3 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OB 

5000 

63.8 

64.4 

65.6 

65.9 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

4500 

67.6 

68.8 

70.0 

70.5 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

4000 

70.5 

71.8 

73.0 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GE 

3500 

73.7 

75.2 

76.3 

77.5 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

3000 

75.8 

77.3 

78.7 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

2500 

77.7 

79.4 

80.9 

82.0 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

2000 

79.7 

61 .4 

82.9 

84.1 

84.6 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

1800 

79.7 

81.4 

82.9 

84.1 

04.7 

85.1 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

1500 

80.4 

82.0 

83.7 

84.9 

86.1 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

06.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

1200 

81.0 

82.7 

84.9 

86.4 

87.9 

88.6 

88.6 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

1000 

81.7 

83.7 

85.9 

87.6 

89.1 

09.9 

90.8 

91.3 

91.3 

91.8 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

900 

81.7 

83.7 

85.9 

87.6 

89.1 

89.9 

90.8 

91.3 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

800 

81.7 

83.7 

86.1 

88.3 

89.9 

90.8 

91.9 

92.6 

92.6 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

700 

81.7 

83.7 

86.1 

88.8 

90.8 

91.6 

92.8 

93.5 

93.5 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

r.OO 

81.9 

83.9 

86.6 

89.4 

91.8 

92.8 

94.1 

95.1 

95.1 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

500 

81.9 

83.9 

86.6 

89.4 

91.0 

92.8 

94.1 

95.1 

95.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

400 

81.9 

83.9 

86.6 

89.4 

91.8 

92.8 

94.6 

95.6 

95.6 

96.6 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

300 

81.9 

83.9 

86.6 

89.4 

91.8 

92.8 

94.8 

95.8 

95.8 

97.3 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GE 

200 

81.9 

83.9 

86.6 

89.4 

91.0 

92.8 

94.8 

96.1 

96.1 

97.7 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

GE 

100 

81.9 

83.9 

86.6 

89.4 

91.8 

92.8 

94.8 

96.1 

96.1 

97.7 

90.0 

98.0 

98.5 

98.5 

99.2 

99.5 

GE 

000 

81.9 

83.9 

86.6 

89.4 

91.8 

92.8 

94.8 

96.1 

96.1 

97.7 

98.0 

98.0 

98.5 

98.5 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  596 
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OPIIMTIIIO  lOO^Tldl  *A*  PBRCBITAqg  FRBQUBRCY  OP  OCCURRBICB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBZLm 


vameac, 

MBBWUB  K 

raoM 

BOURLY  OBSKRVBTIOR8 

STAXIOR  1 

lUMBBR: 

744905 

STATION  RAMB:  FORT 

OBVEMS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RBOORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LOT 

TO  UTC: 

♦  5 

MORTH: 

APR 

HOURS: 

21-23 

ciiLiiia 

VISIBILITY  IN  8TATUTB 

MILBS 

w  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

FKBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK> 

CBIt 

49.3 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

os 

20000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

CB 

18000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

OB 

16000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

OB 

14000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

OB 

12000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56. 5 

56.5 

GB 

10000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

OE 

9000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

8000 

53.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56. S 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

7000 

56.5 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GB 

6000 

58.0 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GB 

5000 

60.9 

62.3 

63.8 

63.8 

63.8 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

OB 

4500 

63.8 

66.7 

68.1 

68.1 

68.1 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OB 

4000 

65.2 

68.1 

69.6 

71.0 

71.0 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OB 

3500 

68.1 

71.0 

72.5 

73.9 

73.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

3000 

75.4 

78.3 

79.7 

81.2 

81.2 

62.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

2500 

76.8 

79.7 

82.6 

84.1 

84.1 

85.5 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

2000 

79.7 

02.6 

85.5 

87.0 

07.0 

88.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

09.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

IBOO 

79.7 

82.6 

85.5 

87.0 

87.0 

88.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

09.9 

89.9 

89.9 

GB 

1500 

61.2 

64.1 

87.0 

88.4 

88.4 

89.9 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

1200 

82.6 

85.5 

08.4 

89.9 

89.9 

91.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

1000 

82.6 

87.0 

89,9 

94.2 

95.7 

97.1 

90.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

99.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

900 

02.6 

07.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

90.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

800 

82.6 

87.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

90.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

700 

82.6 

07.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98. 6 

OB 

600 

82.6 

87,0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.6 

96.6 

,  98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

(X 

500 

82.6 

07.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.8 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

400 

82.6 

87.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

GB 

300 

82.6 

07.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

200 

82.6 

87.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

100 

82.6 

07.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

100,0 

GB 

000 

82.6 

87.0 

89.9 

94.2 

95.7 

97.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

100.0 

TOTAL  IfUMBER  OF  OBSERVATIONS  69 
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OFBIWTIIM  LOCATIOH  'A* 
USARTAC,  ASHKVILLB  RC 


PKRCKIfTAOB  FRBQUEIICY  OF  OCCUMDICB  OF  CBILIHO  VKRSUa  VISIBILin 
FROM  BOURLY  OBBERVATIOIIS 


STATION  NUMBBR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVBHS  AIN  HA  PBRIOO  OF  RECORD:  MAY  BO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CBILINQ 

IH 

FBffT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

39.1 

39.5 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.8 

39.8 

39.8 

39.6 

39.8 

39.8 

OB 

20000 

46.0 

46.5 

46.7 

46.7 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

OE 

18000 

46.3 

46.7 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

OB 

16000 

46.3 

46.7 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

OB 

14000 

46.8 

47.2 

47.5 

47.5 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

OB 

12000 

48.0 

48.5 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.9 

48.9 

46.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

GB 

10000 

51.0 

51.6 

52.1 

52.1 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

OB 

9000 

51.4 

52.0 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GB 

8000 

54.6 

55.2 

56.0 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GE 

7000 

56.0 

56.6 

57.4 

57.5 

57.7 

57.7 

57.0 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

GB 

6000 

57.0 

57.7 

50.6 

58.7 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

OB 

5000 

58.3 

59.0 

60.3 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

OB 

4500 

60.5 

61.3 

62.8 

63.1 

63. S 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

4000 

64.1 

65.0 

66.5 

67.0 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

3500 

68.2 

69.2 

70.8 

71.3 

71.8 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

3000 

71.1 

72.1 

73.8 

74.5 

75.1 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

2500 

72.8 

73.9 

75.8 

76.6 

77.1 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

/7.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

2000 

74.8 

76.0 

78.0 

78.9 

79.7 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE 

1800 

75.2 

76.4 

78.4 

79.4 

80.2 

80.3 

80.4 

80.5 

00.5 

00.5 

80.5 

80.5 

.  80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

1500 

76.6 

77.9 

80.4 

81.5 

82,7 

82.9 

03.1 

83.2 

03.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

03.3 

83.4 

GE 

1200 

78.1 

79,4 

82.1 

83.4 

84.8 

85.3 

05.5 

85.0 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

05.9 

85  .9 

85.9 

05.9 

GE 

lono 

70.9 

80.5 

03.5 

85.2 

86.9 

87.4 

87.9 

88.3 

88.3 

88.4 

08.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

900 

79.3 

81.0 

84.0 

85.8 

87.6 

88.1 

88.7 

89.1 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

09.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

800 

79.6 

81.3 

04.5 

06.5 

88.4 

89.1 

89.9 

90.6 

90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

GB 

700 

79.8 

81.6 

84,9 

87,1 

89.3 

90.1 

90.9 

91.8 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

GE 

600 

79.8 

81.6 

05.2 

07.0 

90.4 

91.2 

92.5 

93,5 

93.7 

91.0 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

500 

79.9 

01.7 

05.5 

88.1 

91.0 

91.9 

93.3 

94.6 

94.9 

95.4 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

GE 

400 

79.9 

81.7 

85.6 

88.3 

91.4 

92.4 

94.2 

95.6 

95.9 

96.6 

96.9 

96.9 

97,6 

97.6 

97.6 

97.7 

GE 

300 

80.0 

81 .8 

85.7 

88.3 

91.6 

92.6 

94.4 

95.9 

96.2 

97.1 

97.4 

97.4 

98.3 

98.3 

98.5 

96.6 

GE 

200 

80.0 

81.8 

85.7 

88.3 

91.6 

92.6 

94.4 

96.0 

96.2 

97.2 

97.6 

97.6 

98.6 

98.7 

99.1 

99.3 

GE 

100 

80.0 

81.8 

05.7 

88.3 

91.6 

92.6 

94.4 

96.0 

96.2 

97.2 

97.6 

97.6 

98.6 

98.7 

99.4 

99.9 

GE 

000 

80.0 

81.8 

85.7 

88.3 

91.6 

92.6 

94.4 

96.0 

96.2 

97.2 

97.6 

97.6 

98.6 

98.7 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4087 
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OraUTUIO  UXATIOH  ’A’ 
U8APRAC,  ASHEVIUB  RC 


PBRCBMTAOB  FREQUBRCY  OF  OCCUBRBMCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITy 
FROH  HOURLY  OBSBRVATIORS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN  I  OE  OB  GB  OB 

FEET  I  7  6  5  4 


NO  CEIL 

OE  20000 
OB  18000 
OE  16000 
OB  14000 
OB  12000 

OB  10000 
OB  9000 
GE  8000 
OB  7000 
OB  6000 

OB  5000 
OE  4500 
OE  4000 
OE  1500 
OB  3000 

GB  2500 
OB  2000 
GB  1800 
GE  1500 
GB  1200 

GB  1000 
OB  900 
OB  800 
OB  700 
GE  600 

GE  500 
GE  400 
GE  300 
GB  200 
GE  100 

GB  000 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

G6  GE  GE  GS  GS  GB  GB  GB  GB  GB  GB  GB 
3  21/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 


TOTAL  NUMBEB  OP  OBSERVATIONS  1 
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OFERATIira  LOCKTIOR  ’A*  PBRCEIflAiOB  FBBQUBIICY  OF  OCCURRBMCX  OF  CBIURG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVENS 

AIR  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  irrc: 

♦  5 

MOKTB: 

HAY 

BOURS: 

03-05 

CBILINO 

VISIBILITY  IN 

STA^.^ 

MILBS 

III  j 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

G8 

GB 

GE 

OB 

OB 

GB 

GB 

OB 

FBCT  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

35.1 

36.1 

40.8 

41.9 

42.9 

42.9 

42.9 

43.5 

43.5 

44.0 

44.5 

44.5 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

GE 

20000 

36.6 

37.7 

44.0 

45.0 

46.1 

46.1 

46.6 

47.1 

47.1 

47.6 

48.2 

48.2 

48.7 

48.7 

48.7 

49.2 

OB 

18000 

36.6 

37.7 

44.0 

45.0 

46.1 

46.1 

46.6 

47.1 

47.1 

47.6 

48.2 

48.2 

48.7 

48.7 

48.7 

49.2 

QB 

16000 

36.6 

37.7 

44.0 

45.0 

46.1 

46.1 

46.6 

47.1 

47.1 

47.6 

48.2 

48.2 

48.7 

48.7 

48.7 

49.2 

GE 

14000 

37.2 

38.2 

44.5 

45.5 

46.6 

46.6 

47.1 

47.6 

47.6 

48.2 

48.7 

48.7 

49.2 

49.2 

49.2 

49.7 

OB 

12000 

37.2 

38.2 

44.5 

45.5 

46.6 

46.6 

47.1 

47.6 

47.6 

48.2 

48.7 

48.7 

49.2 

49.2 

49.2 

49.7 

GE 

10000 

39.3 

41.4 

48.2 

49.7 

50.8 

50.8 

51.3 

51.8 

51.8 

52.4 

52.9 

52.9 

53.4 

53.4 

53.4 

53.9 

GE 

9000 

39.3 

41.4 

48.2 

49.7 

50.8 

50.8 

51.3 

51.8 

51.8 

52.4 

52.9 

52.9 

53.4 

53.4 

53.4 

53.9 

GE 

8000 

43.5 

45.5 

52.4 

54.5 

56.0 

56.0 

56.5 

57.1 

57.1 

57.6 

58.1 

58.1 

58.6 

58.6 

58.6 

59.2 

GE 

7000 

45.0 

47.6 

54.5 

56.5 

58.1 

58.1 

58.6 

59.2 

59.2 

59.7 

60.2 

60.2 

60.7 

60.7 

60.7 

61.3 

GE 

6000 

47.6 

50.3 

57.6 

59.7 

61.3 

61.3 

61.8 

62.3 

62.3 

62.8 

63.4 

63.4 

63.9 

63.9 

63.9 

64.4 

OB 

5000 

48.2 

51.3 

58.6 

60.7 

62.3 

62.3 

62.8 

63.4 

63.4 

63.9 

64.4 

64.4 

64.9 

64.9 

64.9 

65.4 

GB 

4500 

50.3 

53.4 

60.7 

62.8 

64.4 

64.4 

64.9 

65.4 

65.4 

66.0 

66.5 

66.5 

67.0 

67.0 

67.0 

67.5 

OB 

4000 

51.3 

54.5 

62.3 

64.9 

66.5 

66.5 

67.0 

67.5 

67.5 

68.6 

69.1 

69.1 

69.6 

69.6 

69.6 

70.2 

GB 

3500 

52.4 

55.5 

63.4 

66.0 

68.1 

68.1 

68.6 

69.1 

69.1 

70.2 

70.7 

70.7 

71.2 

71.2 

71.2 

71.7 

GB 

3000 

52.9 

56.0 

65.4 

68.1 

70.2 

70.2 

70.7 

71.2 

71.2 

72.3 

72.8 

72.8 

73.3 

73.3 

73.3 

73.8 

GE 

2500 

54.5 

57.6 

67.0 

69.6 

71.7 

71,7 

72.3 

72.8 

72.8 

73.8 

74.3 

74.3 

74.9 

74.9 

74.9 

75.4 

GE 

2000 

54.5 

57.6 

67.0 

69,6 

71.7 

71.7 

72.3 

72.8 

72.8 

73.6 

74.3 

74.3 

74.9 

74.9 

74.9 

75.4 

GB 

1800 

54.5 

57.6 

67.0 

69.6 

71.7 

71.7 

72.3 

72.8 

72.8 

73.8 

74.3 

74.3 

■  .74.9 

74.9 

74.9 

75.4 

GE 

1500 

55.0 

58.1 

68,1 

70.7 

73.3 

73.3 

73.8 

74.3 

74.3 

75.4 

75.9 

75.9 

76.4 

76.4 

76.4 

77.0 

GE 

1200 

55.0 

58.6 

68.6 

71.7 

74.3 

74.3 

74»9 

75.4 

75.4 

76.4 

77.5 

77.5 

78.0 

70.0 

78.0 

78.5 

GE 

1003 

55.5 

59.2 

69.1 

72.3 

75.4 

75.4 

76.4 

77.5 

77.5 

78.5 

79.6 

79.6 

80.1 

80.1 

80.1 

80.6 

GE 

900 

56.0 

59.7 

69.6 

72.8 

75.9 

75.9 

77.5 

79.1 

79.1 

80.1 

81.2 

81. 2 

81.7 

81.7 

81.7 

82.2 

GB 

800 

56.0 

59.7 

69.6 

72.8 

75.9 

75.9 

77.5 

79.1 

79.1 

80.1 

81.2 

81.2 

01.7 

81.7 

81.7 

82.2 

GE 

700 

56.0 

59.7 

69.6 

73.3 

77.0 

77.5 

79.1 

80.6 

80.6 

81.7 

82.7 

82.7 

83.2 

83.2 

83.2 

83.8 

CE 

60« 

. 0 

59.7 

69.6 

73.3 

77.0 

77.5 

79,1 

SI'.? 

81.2 

82.7 

84.3 

84.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.9 

GE 

500 

56.5 

60.2 

70.7 

74.9 

78.5 

79.1 

80.6 

82.7 

82.7 

84.3 

05.9 

85.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.4 

GE 

400 

56.5 

60.2 

70.7 

74.9 

79.1 

79.6 

62.2 

85.3 

85.3 

86.9 

83.5 

88.5 

90.6 

90.6 

90.6 

91.6 

GE 

300 1 

56.5 

60.2 

70.7 

74.9 

79.1 

79.6 

82.7 

86.4 

86.4 

98.5 

90.1 

90.1 

92.7 

92.7 

93.2 

94.8 

GE 

200 

56.5 

60.2 

70.7 

74.9 

79.1 

79.6 

82.7 

86.4 

86.4 

88.5 

90.1 

90.1 

93,7 

93.7 

94.8 

96.9 

GE 

100 

56.5 

60.2 

70.7 

74.9 

79.1 

79.6 

82.7 

86.4 

86.4 

88.5 

90.1 

90.1 

94.2 

94.2 

97.4 

99.5 

GE 

000 

56.5 

60.2 

70.7 

74.9 

79.1 

79.6 

82.7 

86.4 

86.4 

88.5 

90.1 

90.1 

94.2 

94.2 

97.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  191 
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99S99  SSSSoS  SSSS?)  S9999 


OPBRMriHO  IiOCATIGII  'A'  PBRCBKTAOB  FREQUBtCY  OF  OCCUARBICB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILm 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AlH  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  HAY  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IH 

PKBT  1 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

41.8 

42.9 

44.5 

45.7 

46.0 

46.2 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

7.1 

47.1 

i 

GB  20000 

47.0 

48.3 

50.2 

51.6 

51.9 

52.2 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.5 

53.5 

GE  18000 

47.2 

48.6 

50.5 

51.8 

52.2 

52.4 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

GE  16000 

47.5 

48.8 

50.7 

52.0 

52.4 

52.6 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

54.0 

54.0 

OB  14000| 

4S.4 

49.8 

51.7 

53.0 

53.4 

53.6 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

GE  12000 

49.3 

50.6 

52.8 

54.1 

54.4 

54.7 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.0 

55.8 

55.0 

55.9 

56.0 

56.0 

GE  10000 

51.7 

53.6 

55.9 

57.2 

57.6 

57.0 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

GE  9000 

51.8 

53.7 

56.1 

57.4 

57.8 

58.2 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

GE  8000 

56.1 

50.2 

60.7 

62.0 

62.4 

62.7 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64.6 

64.6 

GE  7000 1 

57.9 

60. 1 

62.7 

64.0 

64.4 

64.7 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.8 

66. G 

GE  SOOO 

58.4 

60.7 

63.4 

64.9 

65.2 

65,6 

66.5 

66.6 

66.8 

66.8 

67.3 

6/  .3 

67.4 

67.4 

67.7 

67.7 

GE  5000 

60.0 

62.5 

65.2 

66.7 

67.3 

67.6 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

69.4 

69.4 

69.7 

69.7 

70.0 

70.0 

GE  4500 

61.5 

64.0 

66.8 

68.2 

69.1 

69.4 

70.5 

70.7 

70.7 

70.7 

71.2 

71.2 

71.5 

71.5 

71.8 

71.8 

GE  4000 

62.0 

64.5 

67.5 

68.9 

69.8 

70.1 

71.3 

71.6 

71.6 

71.8 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.9 

72.9 

OB  3500 

63.2 

65.7 

68.8 

70.3 

71.1 

71.5 

72.8 

73.0 

73.0 

73.3 

73.7 

73.7 

74.0 

74.0 

74.3 

74.3 

GE  3000 

63.8 

66.0 

70.1 

71.7 

72.5 

72.9 

74.2 

74.5 

74.5 

74.7 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.9 

75.9 

GE  2500 

65.1 

66.2 

71.6 

73.1 

74.2 

74.6 

75.9 

76.1 

76.1 

76.5 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.7 

77.7 

OB  2000 

65.7 

68.9 

72.4 

74.0 

75.1 

75.4 

76.7 

77.0 

77.0 

77.3 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.7 

78.7 

GE  1800 

66.1 

69.3 

72.0 

74.3 

75,4 

75,8 

77.1 

77.3 

77.3 

77.7 

78.4 

78. 

78.7 

70.7 

79.0 

79.0 

GE  150C 

66.5 

69.8 

73.5 

75.3 

76.7 

77.1 

78.4 

70.7 

78.7 

79.0 

79.7 

79.7 

80.0 

80.0 

80.3 

30.3 

GE  1200 

67.0 

70.6 

74.*= 

76.4 

78.3 

79.0 

80.6 

80.8 

80.0 

81.2 

81.9 

81.9 

02.1 

02.1 

82.5 

82.5 

GE  1000 

68.2 

71.8 

75.7 

77.6 

79.9 

80.6 

82,3 

82.5 

82,5 

02.9 

83.7 

83.7 

83  .9 

83.9 

84.3 

84.3 

GE  900 

68.8 

72.4 

76.4 

70.5 

00.9 

01.7 

83.3 

83.6 

83.6 

83.9 

84.8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.4 

85.4 

GE  800 

68.9 

72.5 

76.6 

79.0 

81.5 

62.3 

64.2 

04.4 

84.4 

84.8 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

06.2 

86.2 

OB  700 

68.9 

72.5 

77.0 

79.5 

82.4 

83.3 

86.0 

86.3 

86.3 

06.7 

87.5 

87.5 

87.8 

87.8 

88.2 

88.2 

GE  600 

69.1 

72.7 

77.1 

79.7 

83.5 

64.5 

07.5 

68.1 

80.2-  . 

88.8 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.5 

90.5 

1 

OB  5001 

69.1 

72,7 

77.2 

80.0 

83.7 

64.9 

68.2 

09.1 

89.2 

90.0 

91  .0 

91.0 

91.6 

91.6 

9^.1 

92.1 

GE  400 

69.1 

72.7 

77.5 

80.3 

84.7 

85.9 

09.3 

90.6 

91.2 

92.0 

94.1 

94.1 

94.8 

94.8 

95.3 

95.3 

GE  300 

69.1 

72.7 

77.6 

80.5 

85.1 

86.3 

90.2 

91.7 

92.6 

94.8 

96.2 

96.2 

97.2 

97.2 

98.0 

98.0 

GE  200 

69.1 

72.7 

77.6 

80.5 

85.1 

86.3 

90.2 

91.7 

92.6 

95  0 

96.3 

96.3 

97.7 

97  1 

90.7 

98.8 

GE  100 

69.1 

72.7 

77.6 

80.5 

85.1 

86.3 

90.2 

91.7 

92.6 

95.0 

96.3 

96.3 

97.8 

9P.C 

99.4 

99.9 

GE  000 

69.1 

72.7 

77  .6 

80.5 

85.1 

86.3 

90.2 

91.7 

92.6 

95.0 

96.3 

96.3 

97.8 

98.0 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  834 
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OPBRATIHO  IiOCATION  ’A’  PERCBIfTAaB  FRBQUBNCY  OF  OCCURREMCE  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSBRVATIORS 


STATION  RUMBBR: 

744905 

STATION  NAME:  PORT  ORVBNS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HONTB: 

MAY 

BOURS: 

09-11 

CKILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FBCT 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

41.7 

42.0 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

GR 

20000 

50.0 

50.9 

51.9 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

OR 

leooo 

51.4 

52.3 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GB 

16000 

51.4 

52.3 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

j3.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GB 

14000 

52.1 

53.1 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

12000 

53.4 

54.3 

55.5 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.0 

GE 

10000 

56.7 

57.7 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GB 

9000 

56.8 

57.9 

59.0 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

GB 

8000 

60.3 

61.5 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

7000 

61.4 

62.8 

64.0 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

6000 

61.9 

63.3 

64.7 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

5000 

63.8 

65.3 

66.7 

67.0 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

4500 

64.3 

65.7 

67.1 

67.5 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

4000 

66.8 

68.2 

69.7 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GB 

3500 

70.9 

72.4 

74.1 

74.4 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GR 

3000 

71.9 

73.7 

75.5 

76.1 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

2500 

73.9 

75.7 

77.5 

78.1 

70.4 

78.4 

70.6 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

2000 

75.7 

77.7 

79.7 

00.3 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

81.2 

81 .2 

81.2 

81.2 

01.2 

81.2 

81.2 

81  .2 

GE 

1800 

75.0 

77.9 

00.0 

80.6 

01.0 

01  .0 

81.2 

01.2 

81.6 

81  .6 

81.6 

81 .6 

81.6 

81  .6 

81.6 

81  .6 

GE 

1500 

76.9 

79.2 

01.7 

82.3 

02.7 

02.7 

83.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

03.3 

03.3 

03.3 

83.3 

03.3 

GE 

1200 

70.3 

81  .0 

03.0 

04.5 

05.0 

05.0 

85.3 

05.3 

05.7 

05.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

1000 

70.6 

81.3 

04.3 

85.6 

06.4 

86,5 

87.1 

87.1 

07.4 

07  .7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87  .7 

GE 

900 

78.8 

81  .6 

84.7 

86.0 

87.0 

87.1 

87.9 

88  .0 

88.4 

88.6 

SB. 6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE 

800 

70.0 

81 .7 

05.3 

07.0 

88.3 

08.6 

89.4 

89.6 

89.9 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

700 

78.9 

81.8 

85.4 

07.3 

89.0 

89.3 

90.6 

91.8 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

600 

70.9 

81.8 

05.6 

87.9 

90.0 

90.4 

91.7 

93.4 

93.8 

94  .4 

94.5 

94,5 

94.7 

94.7 

94.0 

94.8 

GE 

500 

78.9 

81 .8 

85.7 

0P  .  1 

91.1 

91  .4 

93.0 

95.3 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

GE 

400 

70.9 

81  .9 

85.8 

88.3 

91.3 

91.9 

93.8 

96.4 

96.8 

98.2 

90.5 

98.5 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

GE 

300 

70.9 

81 .9 

05.0 

88.4 

91.4 

92.0 

93.9 

96.5 

96.9 

90  .4 

90.7 

90.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

GE 

200 

70.9 

81 .9 

05.0 

88.4 

91.4 

92.0 

93.9 

96.9 

97.4 

98.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

GE 

100 

78.9 

81.9 

85.0 

88.4 

91.4 

92  .0 

93.9 

96.9 

97.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

GE 

000 

70.9 

01  .9 

85.0 

08.4 

91.4 

92.0 

93.9 

96.9 

97,4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  S52 
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Pflqe  2 OS 


OPBRKrilia  lOCATIOR  ’A* 
USArKTAC,  ASBBVILLB  HC 


PBRCBHTAOB  FRBQUBMCY  OF  OCCURRSNCS  OF  CBILIHO  VEKSUS  VISIBILITY 
FBOM  aOURLY  OBSBRVATIGHS 


STATIOM  HUMBBB:  744905  STATION  NAME:  FORT  OBVBNS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC; 

+  5 

HONTH: 

MAY 

BOUBS: 

12-14 

CEILIRO 

VISIBILITY  IN 

STBTVTC 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

37.4 

37.9 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

OB 

20000 

48.2 

48.8 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

OB 

18000 

49.1 

49.6 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE 

16000 

49.1 

49.6 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB 

14000 

49.9 

50.5 

50.8 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

12000 

51.8 

52.3 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB 

10000 

55.4 

56.1 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GE 

9000 

55.5 

56.2 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

8000 

58.5 

59.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GE 

7000 

59.6 

60.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

6000 

60.4 

61.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

5000 

62.2 

63.1 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

4500 

62.9 

64.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

4000 

66.1 

67.6 

69.1 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

3500 

71.7 

73.2 

75.0 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

3000 

76.2 

77.9 

79.8 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

2500 

77.9 

79.7 

81.6 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82,3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

02.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

2000 

79.0 

80.8 

02.6 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84. 0 

84.0 

84.0 

GE 

1800 

79.0 

80.9 

83.1 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

04.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

1500 

80.0 

81.9 

04.5 

85.3 

85.9 

85.9 

05.9 

05.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

1200 

81.2 

83.5 

07.2 

88.5 

89.2 

09.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89. 4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

1000 

81.5 

84.0 

86. 1 

89.6 

90.7 

no, 7 

90.7 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

900 

81.9 

84.4 

89.0 

90.7 

91.9 

91.9 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

800 

82.2 

04.6 

69.8 

91.9 

93.3 

93.9 

94.7 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

700 

82.2 

84.7 

90.1 

92.4 

93.8 

94.4 

95.5 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

600 

82.3 

84.9 

90.6 

92.8 

95.1 

95.7 

96.9 

97.7 

97.9., 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

500 

82.4 

85.0 

90.8 

93.1 

95.5 

96.2 

97,7 

98.4 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

400 

82.4 

85.0 

90.8 

93.1 

95.5 

96.4 

98.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

300 

82.4 

85.0 

90.8 

93.1 

95.5 

96.4 

98.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

200 

82.4 

85.0 

90.8 

93.1 

95.5 

96.4 

98.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

82.4 

85.0 

90.8 

93.1 

95.5 

96.4 

98.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

82.4 

85.0 

90.8 

93.1 

95.5 

96.4 

98.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  852 
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OPBHATmO  LOCATIOII  *A*  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HIJMBBR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVBHS 

AIN  MA 

PERIOD 

ex'  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UrC: 

♦  5 

HOHTB: 

MAY 

aOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATlfTE 

MILES 

IN 

1  GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

37.4 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

OE 

2COOO 

46.7 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

GB 

18000 

47.0 

47.6 

47.9 

47.9 

48.0 

40.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

40.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

OB 

16000 

47.0 

47.6 

47.9 

47.9 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

40.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

GB 

14000 

47.7 

48.3 

48.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

40.7 

48.7 

GB 

12000 

SO. 3 

50.9 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GE 

10000 

54.8 

55.5 

55.8 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GB 

9000 

55.3 

56.0 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GE 

0000, 

60.4 

61.0 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

7000 

61.8 

62.6 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

6000 

63.3 

64.0 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

5000 

65.9 

66.6 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

4500 

67.4 

68.1 

69.2 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OB 

4000 

72.0 

72.8 

74.0 

74.1 

74.2 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GE 

3500 

76.3 

77.1 

78.4 

78.7 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

3000 

78.2 

78.9 

80.4 

80.6 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

2500 

79.6 

80.4 

82.1 

82.3 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.0 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

2000 

81.1 

81.8 

63.6 

83  .9 

84.3 

84.3 

04.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

04.5 

84.5 

04.5 

GE 

1800 

81.2 

02.1 

04.0 

84.4 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

05.2 

85.3 

85.3 

05.3 

85.3 

85.3 

85.3 

05.3 

GE 

1500 

62.1 

03.2 

85.9 

86.5 

87.0 

87  .0 

87.5 

07.7 

87.7 

07.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

1200 

62.9 

84.8 

87.9 

89.0 

89.4 

89.4 

89.9 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

1000 

83.6 

85.4 

88.8 

90.3 

91.0 

91.0 

91.9 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

900 

83.7 

85.5 

89.1 

90.7 

91.5 

91.5 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

900 

83.9 

85.8 

09.9 

91.7 

92.5 

92.5 

93.5 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

700 

83.9 

85.8 

90.2 

92.1 

93.9 

94.1 

95.1 

95.7 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

600 

84.0 

86.0 

90.6 

92.5 

94.5 

94.7 

95.7 

96;4 

96.4 

96.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

500 

64.2 

86.4 

90.9 

93  .0 

95.3 

95.7 

96.7 

97.4 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

400 

84.2 

86.5 

91.0 

93.1 

95.5 

95.8 

97.1 

98.2 

96.2 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300 

84.2 

86.5 

91.0 

93.1 

95.5 

95.8 

97.1 

98.2 

98. 2 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

200 

84.2 

06.5 

91.0 

93.1 

95.5 

95.8 

97.2 

98.3 

98.3 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

84.2 

86.5 

91.0 

93.1 

95.5 

95.0 

97.2 

90.3 

90.3 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

84.2 

06.5 

91.0 

93.1 

95.5 

95.8 

97.2 

98.3 

98.3 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  615 
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OPSRKTIHO  lOCATlOH  ‘A*  PBRCEHTAGB  FREQUEHCy  OP  OCCURRBMCB  OF  CBILIMG  VERSUS  VISIBILITY 


USAFBTAC, 

.  ASBXVILLE  RC 

FROM 

BOUNLY 

OBSERVATIONS 

ffPKricm  { 

lUHBER: 

744905 

STATION  RAHB:  FORT  DBVBHS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTCs 

♦  5 

HONTB; 

MAY 

HOURS: 

18-20 

CBXLIlfG 

VISIBILITY  IN  STAWTB 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FBBT  { 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

43.6 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

OB 

20000 

48.2 

49.3 

49.5 

49.5 

49. S 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

OB 

ISOOO 

48.4 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.8 

49.8 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49. B 

49.8 

49.8 

OB 

16000 

48.4 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

(S 

14000 

48.5 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

OB 

12000 

51.1 

52.2 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

OB 

10000 

55.7 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

OB 

9000 

56.4 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GB 

6000 

62.0 

63.3 

63.9 

64.2 

64.2 

64.4 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

7000 

64.6 

65.9 

66.8 

67.2 

67.2 

67.3 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

6000 

65.7 

67.0 

67.9 

68.4 

68.4 

68.6 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

5000 

69.2 

70.4 

71.4 

72.1 

72.1 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.0 

72.8 

72.6 

72.8 

72.9 

72.8 

cs 

4500 

71.5 

72.8 

73.7 

74.6 

74.8 

75.0 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

OB 

4000 

74.1 

75.4 

76.3 

77.6 

77.9 

78.1 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

3500 

75.4 

76.8 

77.9 

79.2 

80.1 

80.3 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

Sl.O 

81.0 

81.0 

GB 

3000 

76.8 

78.3 

79.4 

80.8 

81.8 

81.9 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.0 

GE 

2500 

77.9 

79.9 

81.0 

82.5 

83.4 

83.6 

04.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

04.5 

84.5 

84.5 

GB 

2000 

78.8 

80.8 

82.5 

83.9 

84.9 

05.0 

85,9 

85.9 

85.9 

05.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

1000 

78.8 

81.0 

82.7 

84.1 

05.0 

85.2 

86.1 

86. 1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

06.1 

86.1 

GE 

1500 

80.1 

82.5 

84.7 

86.3 

07.2 

87.4 

88.9 

89.1 

89.1 

89-2 

89.2 

09.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

1200 

80.8 

83.6 

86.5 

88.7 

89.8 

90.0 

91.4 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

1000 

81.3 

84.5 

87,6 

89.8 

91.1 

91.2 

92.7 

93.1 

93.1 

93.4 

93.8 

93.0 

93.8 

93.8 

93. B 

93.8 

GE 

900 

81.6 

84.5 

87  .6 

89.8 

91.1 

91.2 

92.7 

93.1 

93.1 

93.4 

93.8 

93. B 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

800 

82.1 

85.0 

88.1 

90.5 

91.8 

92.0 

93.4 

93,8 

93.8 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

700 

82.1 

85.0 

88.3 

90.7 

92.7 

92.9 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

600 

»2..2 

85.2 

88.5 

90.9 

92.9 

93.1 

94.5 

94.9 

94.9 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

500 

82.7 

85.6 

88.9 

91.2 

93.2 

93.4 

95.3 

95.6 

95.6 

96.2 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

400 

82.7 

85.6 

89.1 

91.6 

93.8 

94,0 

96.4 

98.0 

98.4 

98.9 

99.5 

09.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

82.7 

85.6 

89.1 

91.6 

93.0 

94.0 

96.4 

98.0 

98.4 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

GE 

200 

82.7 

85.6 

69.1 

91.6 

93,8 

94.0 

96.4 

98.4 

98.7 

99.3 

99.8 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

100 

82.7 

85.6 

89.1 

91.6 

93.8 

94,0 

96.4 

98.4 

98.7 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

000 

82.7 

85.6 

89.1 

91.6 

93.0 

94.0 

96.4 

98.4 

90.7 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  548 

D  -  2  -  41 


USAFETAC/DS-9I/254  -  Page  20B 


OPKRATIRO  I/OCATIOH  "A*  PERCEIfTAGB  PREQUEI«CY  OF  OCCURnBNCB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  OBVENS 

AIN  MA 

PBRIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  ITTC: 

♦  5 

MONTB: 

NAY 

BOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATVTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

58.1 

58.1 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

QB 

20000 

60.5 

60.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

18000 

60.5 

60.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GE 

16C00 

60.5 

60.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.0 

62.8 

62.6 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

14000 

60.5 

60.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

12000 

60.5 

60.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GE 

10000 

67.4 

67.4 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

9000 

67.4 

67.4 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.6 

69.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

SOOO 

69.8 

69.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

7000 

69.6 

69.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

6000 

69.8 

69.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OB 

SOOO 

72.1 

72.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

4500 

76.7 

76.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

4000 

79.1 

79.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OB 

3500 

79.1 

79.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

3000 

81.4 

81.4 

83.7 

83.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

88.4 

86.4 

88.4 

88.4 

88.4 

86.4 

88.4 

GE 

2500 

81.4 

81.4 

83.7 

83.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

2000 

81.4 

81.4 

83.7 

83.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

IBOO 

81.4 

81.4 

83.7 

83.7 

06.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

38.4 

88.4 

80.4 

88.4 

88.4 

88.4 

80.4 

GB 

1500 

81.4 

81.4 

83.7 

03.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

81.4 

81.4 

83.7 

83.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

80.4 

88.4 

88.4 

GE 

1000 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93,0 

93.0 

93.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

900 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

800 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

700 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

60C 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93  ;o 

93.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

500 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

400 

81.4 

81.4 

06.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

97.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

81.4 

01.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

97.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

97.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

97.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

81.4 

81.4 

86.0 

88.4 

93.0 

93.0 

93.0 

95.3 

97.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  43 
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CraMTIHQ  UXKTlCm  *A’  PBUCBITOag  FMQUmCY  OP  OCCUmBICB  OP  C8ILIMO  VERSUS  VISIBILITY 

USAPETAC,  ASHEVILLE  SC  PROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


STATIOH  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  TORT  OEVBNS 

AIN  MA 

PERIOD 

OP  RECORD:  NAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOITTB: 

HXY  BOURS:  ALL 

CBILIRO 

VISIBILITY  IH 

STATOTB 

MILES 

IN 

1  6B 

SB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

OB 

GE 

OB 

GE 

GE 

GE 

<SB 

FEET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

40.1 

40.7 

41.6 

41.9 

42.0 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

OB 

20000 

47.6 

48.5 

49.6 

49.9 

50.1 

50.1 

50.3 

50.3 

50.3 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

OB 

18000 

48.2 

49.1 

50.1 

50.5 

50.7 

50.7 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.2 

OB 

16000 

48.3 

49.2 

50.2 

50.6 

50.7 

50.7 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51  1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

OB 

14000 

49.0 

49.9 

50.9 

51.3 

51.4 

51.5 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

OB 

12000 

50.6 

51.5 

52.8 

53.1 

53.3 

53.3 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

GE 

10000 

54.2 

55.3 

56.6 

57.0 

57.2 

57.2 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.7 

57.7 

OB 

9000 

54.5 

55.6 

56.9 

57.3 

57.4 

57.5 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.1 

GE 

8000 

58.6 

59.9 

61.3 

61.8 

62.0 

62.1 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

GE 

7000 

60.2 

61  .5 

63.1 

63.5 

63.7 

63.8 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

GE 

6000 

61.1 

62.5 

64.1 

64.7 

64.8 

64.9 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

GE 

5000 

63.2 

64.6 

66.4 

67.0 

67.3 

67.4 

67.7 

67.8 

67.9 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

GE 

4500 

64.5 

66.0 

67.9 

68.5 

68.9 

69.0 

69.3 

69.4 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

OB 

4000 

67.1 

68.6 

70.6 

71.4 

71.7 

71.8 

72.3 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

CB 

3500 

70.4 

72.0 

74.1 

74.9 

75.4 

75.5 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

GE 

3000 

72.2 

74.1 

76.4 

77.3 

77.8 

77.9 

78,4 

78.5 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

GE 

2500 

73.8 

75.7 

78.1 

79.0 

79.6 

79.7 

80.2 

80.3 

80.4 

80.5 

00.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

GE 

2000 

74.9 

76.9 

79.4 

80.4 

01.1 

81.2 

81.7 

81.7 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

02,3 

82.3 

82.3 

82,4 

GE 

1800 

75.0 

77.1 

79.8 

00.8 

81.5 

81.6 

82.1 

82.1 

82.3 

82.4 

02.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

GE 

1500 

75.9 

78.1 

81.2 

82.3 

83.2 

83.3 

83.9 

84.1 

84.2 

84.4 

84.6 

94,6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

GE 

1200 

76.8 

79.4 

83.1 

84.5 

85.5 

85.7 

86.4 

86.6 

86.7 

86.9 

87,1 

07.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

GE 

1000 

77.4 

80.1 

84.0 

05.7 

87  .0 

07.2 

88.1 

88.4 

88.5 

88.6 

B'i.O 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

OB 

900 

77.7 

BO. 4 

84.5 

86.3 

87.7 

87.9 

89.0 

89.3 

89.4 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

GE 

800 

77.9 

80.7 

85.0 

87.1 

88.7 

89.1 

90,3 

90.6 

90.7 

91.0 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

OB 

700 

77.9 

80.7 

85.3 

87.5 

89.6 

90.0 

91.5 

92.2 

92.3 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

GE 

600 

70.0 

80.8 

85.5 

87.9 

90.4 

90.9 

92.5 

93.4 

93.6 

94.0 

94  4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

GE 

500 

70.1 

81.0 

85.8 

88.2 

91.1 

91.6 

93.4 

94.5 

94.7 

95.3 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

GE 

400 

78.1 

01.0 

85.9 

88.4 

91  .4 

92.1 

94.2 

95.8 

96.1 

97.1 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

GE 

300 

70.1 

01.0 

05.9 

88.5 

91.5 

92.2 

94.4 

96.1 

96.5 

97.6 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

GE 

200 

78.1 

81.0 

05.9 

88.5 

91.5 

92.2 

94.5 

96.4 

96.8 

98.0 

98.5 

98.5 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

GE 

100 

78.1 

81.0 

85.9 

88.5 

91.5 

92.2 

94.5 

96.4 

96.8 

98.0 

98.5 

98.5 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

GE 

000 

78.1 

81.0 

85.9 

88.5 

91.5 

92.2 

94.5 

96.4 

96.8 

98.0 

98.5 

98.5 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4136 
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OPBIWTIHO  LOCATION  ’A* 
USAFBTAC,  AaBBVILLB  HC 


PKRCSirrAaB  frequency  op  occurrence  op  cbilino  versus  visibility 

FRGH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RIMBER:  744905  STATION  NAME:  fOia  DEVEHS  AIN  MA  PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


CBILINO 

IN 

FBET 

1  OB 

1  7 

OB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IN 

QB  CB 

2  1/2  2 

STATWTB 

GB 

1  1/2 

HI  LBS 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/e 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CBIL 

OB 

20000 

OB 

18000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

16000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

140001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

12000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

10000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. w 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

9000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

8000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

7000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

6000 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

IBOO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

12001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

lOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

loooi 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

9001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

:  jo.o 

100.0 

100.0 

100. p 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1 


D  -  2  -  44 


USAFETAC/DS-91/254 


Paq«  211 


S9SSS  39939  99999  99999  99999  99999 


OPBMTIIlg  UXATIOM  'A* 
USAFRAC,  ASBSVILLB  K 


PEBCBMTAGB  FRBQUBIcy  OF  OCCURRBHCB  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOMS 


STATION  RUMBBR: 

744905 

STATION  RAMB:  FORT  DBVBRS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RBCORD:  MAY  60  - 

APR  90 

L8T 

TO  UTC: 

♦  5 

HONTH: 

Jim 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATVTR 

MILBS 

Ilf 

1  OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

QB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FBBT 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

40.2 

42.3 

46.4 

49.0 

50.5 

50.5 

51,5 

51.5 

52.1 

52.1 

52.6 

52.6 

53.1 

53.1 

53.6 

54.1 

OB  20000 

43.3 

45.4 

50.0 

53.6 

55.7 

55.7 

56.7 

56.7 

57.2 

57.2 

57.7 

57.7 

58.2 

58.2 

58.8 

59.3 

OS  leooo 

43.3 

45.4 

50.0 

53.6 

55.7 

55.7 

56.7 

56.7 

57.2 

57.2 

57.7 

57.7 

58.2 

56.2 

58.8 

59.3 

GE  16000 

43.3 

45.4 

50.0 

53.6 

55.7 

55.7 

56.7 

56.7 

57.2 

57.2 

57.7 

57.7 

58.2 

58.2 

58.8 

59.3 

GB  14000 

43.3 

45.4 

50.0 

53.6 

55.7 

55.7 

56.7 

56.7 

57.2 

57.2 

57.7 

57.7 

58.2 

58.2 

58.8 

59.3 

OB  12000 

44.8 

47.9 

52.6 

56.2 

58.8 

58.6 

59.8 

59.8 

60.3 

60.3 

60.8 

60.8 

61.3 

61.3 

61.9 

62.4 

GB  10000 

46.9 

50.0 

54.6 

58.8 

61.3 

61.3 

62.4 

62.4 

62.9 

62.9 

63.4 

63.4 

63.9 

63  9 

64.4 

64.9 

OB  9000 

47.4 

51.0 

55.7 

59.8 

62.4 

62.4 

63.4 

63.4 

63.9 

63.9 

64.4 

64.4 

64.9 

64.9 

65.5 

66.0 

GE  8000 

48.5 

52.1 

57.7 

61.9 

64.9 

64.9 

66.0 

66.5 

67.0 

67.0 

67.5 

67.5 

68.6 

68.6 

69.1 

69.6 

GB  7000 

49.0 

52.6 

58.2 

62.4 

65.5 

65.5 

66.5 

67.0 

67.5 

67.5 

68.0 

68.0 

69.1 

69.1 

69.6 

70.1 

GB  6000 

49.5 

53.1 

58.8 

62.9 

66.0 

66.0 

67.0 

67.5 

68.0 

68.0 

68.6 

68.6 

69.6 

69.6 

70.1 

70.6 

GB  5000 

51.0 

54.6 

60.8 

64.9 

68.0 

68.0 

69.6 

70.1 

70.6 

70.6 

71.1 

71.1 

72.2 

72.2 

72.7 

73.2 

OB  4500 

51.0 

54.6 

60.8 

64.9 

68.0 

68.0 

69.6 

70.1 

70.6 

71.1 

71.6 

71.6 

72.7 

72.7 

73.2 

73.7 

GB  4000 

52.1 

56.2 

62.4 

66.5 

69.6 

70.1 

72.2 

73.2 

73.7 

74.2 

74.7 

74.7 

75.8 

75.8 

76.8 

77.3 

GB  3500 

54.1 

58.2 

64.4 

68.6 

71.6 

72.2 

74.2 

75.3 

75.8 

76.3 

76.8 

76.8 

77.8 

77.8 

78. 9 

79.4 

GB  3000 

54.6 

58.8 

64.9 

69.6 

72.7 

73.2 

75.8 

76.8 

77.3 

77.8 

78.4 

78.4 

79.4 

79.4 

80.4 

80.9 

GB  2500 

54.6 

58.8 

64.9 

70.1 

73.2 

73.7 

76.3 

77.3 

77.8 

78.4 

78.9 

78.9 

79.9 

79.9 

80.9 

81.4 

GE  2000 

54.6 

58.8 

64.9 

70.1 

73.7 

74.2 

77.3 

78.4 

78.9 

79.4 

79.9 

79.9 

80.9 

80.9 

82.0 

82.5 

GB  1800 

54.6 

58.8 

64.9 

70.1 

73,7 

74.2 

77.3 

78.4 

78.9 

79.4 

79.9 

79.9 

00.9 

80.9 

82.0 

82.5 

GE  1500 

54.6 

58.8 

64.9 

70.6 

75.3 

75-8 

79.4 

80.4 

80.9 

81.4 

82.0 

82.0 

83.0 

03.0 

84.0 

84.5 

GB  1200 

54.6 

58.8 

65.5 

71.1 

75.8 

76.3 

79.9 

80.9 

81.4 

82.0 

82.5 

82.5 

83.5 

83.5 

84.5 

85.1 

GB  1000 

55.2 

59.3 

66.5 

72.2 

77,3 

77.8 

81.4 

82.5 

03  .0 

83.5 

84.0 

84.0 

85.1 

85.1 

86.1 

86.6 

GE  900 

55,2 

59.3 

66.5 

72.7 

77.0 

78.4 

82.0 

83.0 

83.5 

84.0 

04.5 

04.5 

86.1 

86.1 

87.1 

87.6 

OB  800 

55.2 

59.3 

66.5 

72.7 

77  .8 

78.4 

82.5 

83.5 

84.0 

84.5 

85.1 

85.1 

86.6 

86.6 

87.6 

88.1 

GB  700 

55.2 

59.3 

66.5 

72.7 

77.8 

78.4 

82.5 

83.5 

84.0 

84.5 

85.1 

85.1 

66.6 

86.6 

87.6 

88.1 

GB  600 

55.? 

59.3 

66.5 

72.7 

77.8 

78.4 

02.5 

84.0 

84.5 

85.1 

85.6 

R5.6 

87.1 

87.1 

88.1 

88.7 

GB  500 

55.2 

59.3 

66.5 

72.7 

77.8 

78.4 

02.5 

84.5 

85.1 

86.1 

87.1 

97.1 

88.7 

88.7 

09.7 

90.2 

GB  400 

55.2 

59.3 

67.0 

73.2 

78.9 

79.4 

84.5 

86.6 

87.1 

88.7 

90.2 

90.2 

92.6 

92.8 

93.8 

94.3 

GE  300 

55.2 

59.3 

67.0 

73.2 

78,9 

79.4 

84.5 

87.1 

07,6 

89.2 

91.2 

91.2 

94.3 

94.3 

95.4 

95.9 

GE  200 

55.2 

59.3 

67.0 

73.2 

78.9 

79.4 

84.5 

87.1 

87.6 

90.7 

92.8 

92.8 

96.4 

96.4 

97.4 

97.9 

OB  100 

55.2 

59.3 

67.0 

73.2 

76.9 

79.4 

84.5 

87.6 

88.1 

91.2 

93  .6 

93.8 

97.4 

97.4 

98.5 

99.5 

GE  000 

55.2 

59.3 

67.0 

73.2 

78.9 

79.4 

84.5 

87.6 

89.1 

91.2 

93.8 

93.8 

97.4 

97.4 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  194 


D  -  2  -  45 


USAFETAC/DS-qi /254  -  Pflqp  212 


OPBrnTIHO  LOCATIOR  ’A’  FBRCBirrASB  FRBQUBlKy  CP  OCCinUtKHCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILin 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC  FRCM  BOURLy  OBSERVATIOIIS 


STATIOH  IflMBBR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVBNS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUN 

SOURS: 

06-08 

CEILING 

VlSIBILITy  IN  STATUTE 

HI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

47.0 

49.1 

52.2 

52.7 

54.1 

54.2 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

GB 

20000 

49.0 

51.3 

54.8 

55.9 

57.4 

57.6 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

GE 

18000 

49.6 

51.9 

55.4 

56.5 

58.4 

58.7 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

GE 

16000 

49.6 

51.9 

55.4 

56.5 

58.4 

58.7 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

GB 

14000 

50.2 

52.5 

56.1 

57.3 

59.3 

59.5 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

GB 

12000 

51.3 

53.9 

57.5 

58.7 

60.8 

61.0 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

GB 

10000 

53.3 

lo .  J 

60.0 

61.2 

63.6 

63.8 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

GB 

3000 

54.4 

57.4 

61.0 

62.3 

64.6 

64.8 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.7 

GE 

6000 

57.0 

60.1 

63.9 

65.3 

68.0 

68.3 

69.2 

69.5 

69.5 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

GB 

7000 

57.2 

60.4 

64.7 

66.1 

68.8 

69.2 

70.0 

70.3 

70.3 

70.8 

70.8 

70.0 

70.8 

70.0 

70.8 

70.9 

GB 

6000 

57.7 

61.0 

65.3 

66.8 

69.5 

69.8 

70.8 

71.1 

71.1 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

GE 

5000 

58.7 

61.9 

66.7 

68.8 

71.6 

71.9 

73.2 

73.6 

73.6 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

GB 

4500 

59.0 

62.3 

67.2 

69.4 

72.2 

72.5 

73.8 

74.2 

74.2 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

OB 

4000 

59.7 

63.1 

68.3 

70.8 

73.9 

74.3 

75.6 

76.0 

76.0 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.1 

77.2 

GB 

3500 

60.5 

63.9 

69.3 

71.9 

75.1 

75.4 

76.7 

77.3 

77.3 

70.2 

70.2 

78.2 

78.3 

70.3 

78.6 

78.7 

GB 

3000 

60.8 

64.3 

70.0 

72.6 

76.0 

76.4 

77.6 

78.2 

78.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.5 

79.6 

GB 

2500 

61.1 

64.8 

70.5 

73.5 

76.9 

77.3 

78.7 

79.3 

79.3 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.6 

80.7 

GE 

2000 

61.4 

65.2 

70.9 

73.8 

77.4 

77.9 

79.3 

80.0 

80.0 

80.9 

80.9 

00.9 

01.0 

01 .0 

81.3 

81.4 

GE 

leoo 

61.4 

65.2 

71.0 

73.9 

77.5 

78.0 

79.4 

80.1 

80.1 

81  .0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.4 

81.5 

GE 

1500 

61.6 

65.5 

71.4 

74.4 

78.0 

78.5 

79.9 

80.6 

80.7 

81.7 

fll.7 

81.7 

81.8 

81.8 

82.1 

82.2 

GE 

1200 

61.8 

65.8 

71.8 

75.0 

78.7 

79.3 

60.7 

81.4 

81.5 

82.5 

62.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.9 

03.0 

GB 

1000 

62.3 

66.5 

72.9 

76.6 

80.7 

81  .4 

82.9 

83.6 

83.7 

84. 

84.7 

04.7 

85.0 

85.0 

85.2 

85.3 

GE 

900 

62.6 

66.8 

73.5 

77  .4 

81.5 

82.2 

83.7 

84.4 

84.5 

85.6 

85.6 

85.6 

06.0 

86.0 

86.3 

86.4 

GE 

800 

62.7 

66.9 

73.7 

77.8 

81.8 

82.7 

84.4 

85.2 

85.4 

86.7 

86.7 

06.7 

87.2 

87.2 

87.4 

87.5 

GB 

700 

62.7 

66.9 

73.8 

77.9 

82.1 

82.9 

85.0 

85.9 

86.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.9 

07.9 

88.1 

88.2 

GB 

600 

62.7 

67.1 

74.4 

78.6 

83.5 

84.3 

86.7 

87..8 

88. 2 

B'i'.a 

89.8 

09.8 

90.3 

90.3 

90.6 

90.7 

GE 

500 

62.7 

67.1 

74.5 

78.8 

84.2 

85.1 

88.6 

90.0 

90.6 

92.7 

92.7 

92.7 

93.5 

93.5 

93.9 

94.1 

GE 

400 

62.7 

67.1 

74.5 

70.8 

84.4 

85.6 

89.4 

90.9 

91.7 

94.3 

94.5 

94.5 

95.5 

95.5 

95.9 

96.0 

GB 

300 

62.7 

67.1 

74.5 

78.8 

84.4 

85.6 

89.5 

92.0 

92.9 

95.7 

96.2 

96.2 

97.2 

97.2 

98.1 

98.3 

GE 

200 

62.7 

67.1 

74.5 

78.8 

84.6 

85.8 

89.8 

92.4 

93.4 

96.6 

97.2 

97.2 

98.5 

90.5 

99.8 

100.0 

GE 

100 

62.7 

67.1 

74.5 

78.8 

84.6 

85.8 

89.8 

92.4 

93.4 

96.6 

97.2 

97.2 

98.5 

98.5 

99.8 

100.0 

GE 

000 

62.7 

67.1 

74.5 

78  .8 

84.6 

85.8 

89.8 

92,4 

93.4 

96.6 

97.2 

97.2 

98.5 

98.5 

99.8 

100.0 

TCrTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  859 


D  -  2  -  46 


USAFETAC/DS-91/254  -  Paga  213 


OPBUTinO  UX»TIOII  "A"  PBRCBirrAaB  FRBQUBICT  OF  OCCURRHICB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATICHS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  OEVEMS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  NAY  SO  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HDirrB: 

jtm 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  OB 

GB 

OB 

GB 

OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

OB 

GB 

08 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/a 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

48.6 

50.0 

51.6 

52.3 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

G8 

20000 

52.4 

54.1 

55.9 

56,6 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OB 

leooo 

53.2 

54.9 

56.7 

57.4 

58.3 

58.3 

50.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

56.3 

58.3 

58.3 

GE 

16000 

53.2 

54.9 

56.7 

57.4 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

OB 

14000 

54.1 

55.8 

57.6 

58.3 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

QE 

12000 

55.1 

56.8 

58.7 

59.4 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

QE 

10000 

57.0 

59.0 

60.8 

61.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GB 

9000 

57.2 

59.2 

61.1 

61.9 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

8000 

61.0 

63.4 

65.9 

67.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

60.4 

68.4 

68.4 

66.4 

68.4 

68.4 

OB 

7000 

61.8 

64.6 

67.1 

68.5 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

6000 

62.2 

65.1 

67.7 

69.2 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

OB 

5000 

62.4 

65.3 

68.2 

69.6 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OB 

4500 

62.8 

65.6 

68.6 

70.1 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

OB 

4000 

64.3 

67.2 

70.8 

72.4 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

3500 

65.3 

68.5 

72.0 

73.7 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

3000 

66.7 

70.3 

74.2 

75.9 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

2500 

67.4 

71.1 

75.1 

76.8 

79.9 

79.9 

80.1 

60.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

2000 

67.5 

71.5 

75.6 

77.5 

80.9 

80.9 

81.2 

61.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

1800 

1  67.6 

71,6 

75.8 

77.7 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

01.6 

81 .6 

81.6 

81.6 

81,6 

81.6 

81.6 

GE 

1500 

60.7 

72.8 

77.2 

79.3 

83.0 

83.0 

83.3 

83,3 

83.3 

83.6 

83.7 

03.7 

83.7 

83,7 

83.7 

83.7 

GB 

1200 

1  69.3 

73.6 

78.5 

81.4 

05.2 

05.4 

86.0 

06.0 

86.0 

86.2 

86.3 

06.3 

86.3 

86,3 

86.3 

86.3 

GE 

1000 

69.5 

74.0 

79.1 

82.2 

86,3 

86.6 

87.6 

87.7 

87.7 

07.9 

88.0 

08.0 

08.0 

00.0 

88.0 

88.0 

GE 

900 

69.6 

74,1 

79.6 

62.8 

86.9 

87.3 

86.8 

88.9 

88.9 

89.3 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

800 

69.7 

74.3 

80.4 

83.7 

87.9 

86.4 

89.8 

90.2 

90,2 

90,6 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

700 

69.9 

74.4 

80.7 

84.2 

89.0 

89.8 

91.4 

92.0 

92.0 

92.6 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

600 

69.9 

74.4 

80.9 

84.6 

90.1 

91.4 

93.5 

94.2 

94.2 

,  94.7 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

500 

69.9 

74.4 

80.9 

04.6 

90.2 

91.9 

94.2 

95.7 

95.8 

96.7 

96.9 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GE 

400 

69.9 

74.4 

80.9 

84.6 

90.8 

92.7 

95.1 

97.1 

97.3 

98.2 

98.4 

98.6 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

GB 

300 

69.9 

74.4 

80.9 

84.6 

90.8 

92.7 

95.1 

97.4 

97.5 

98.5 

99.0 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GE 

200 

69.9 

74.4 

80.9 

84.6 

90.0 

92.7 

95.1 

97.4 

97.5 

98.5 

99.0 

99.2 

99.8 

99.0 

99.9 

99.9 

GE 

100 

69.9 

74.4 

80.9 

84.6 

90.8 

92.7 

95.1 

97.4 

97.5 

98.5 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

69.9 

74.4 

00.9 

84.6 

90.8 

92.7 

95.1 

97.4 

97.5 

98.5 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  876 
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OPBKATIHO  IiOCKTIOII  *A'  PERCKinAaB  FREQUBHCY  OF  OCCURREMCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITir 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  (»SBRVATIOHS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVBNS 

AIN  MA 

PERIOD 

OP  RECORD:  MAY  60  - 

APB  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HC3NTB: 

JUN 

BOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

42.6 

43.9 

45.3 

46.0 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

6E 

20000 

50.2 

51.7 

53.3 

54.0 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OB 

18000 

50.7 

52.2 

53.8 

54.5 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

OB 

16000 

50.7 

52.2 

53.8 

54.5 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

OB 

14000 

51.4 

52.9 

54.6 

55.3 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

OB 

12000 

51.9 

53.5 

55.3 

55.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57,0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

10000 

53.3 

55.0 

56.9 

57.7 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

9000 

53.9 

55.6 

57.4 

58.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OB 

8000 

57.6 

59.5 

62.0 

63.2 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

7000 

58.8 

60.9 

63.4 

64.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

6000 

58.9 

61.0 

63.5 

65.2 

66.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OB 

5000 

60.3 

62.4 

65.0 

66.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

4500 

61.6 

63.7 

66.6 

68.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

4000 

65.1 

67.8 

70.9 

73.2 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

08 

3500 

67.0 

69.8 

73.2 

75.7 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GE 

3000 

70.0 

72.9 

77.0 

80.0 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

2500 

71.4 

74.4 

78.6 

81.7 

83.3 

03.4 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

2000 

72.0 

74.9 

79.5 

82.6 

84.2 

84.3 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

1800 

72.2 

75.3 

00.1 

03,2 

84.8 

04.9 

05.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

05.5 

85.5 

GE 

1500 

72.8 

76.1 

01.0 

84.3 

85.9 

86.0 

06.5 

86,7 

86.8 

B6.0 

86.0 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

1200 

73.6 

76.9 

02.3 

86.0 

87.8 

87  .9 

08.3 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

08.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

1000 

74.3 

77.7 

83.3 

07.2 

88.9 

69.1 

89.7 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

GE 

900 

74.6 

78.1 

04.6 

88.7 

90.7 

91.1 

92.0 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.0 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

GE 

800 

74.7 

78.3 

84.9 

89.0 

91.2 

91.8 

92,7 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

GE 

700 

75.2 

78.8 

85.6 

89.8 

92.2 

93.4 

94.4 

95.2 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

G  ^ 

600 

75.2 

70.9 

85.9 

90.5 

93.0 

94.2 

95.2 

96.0 

'»6.1 

96.3 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

GE 

500 

75.2 

78.9 

85.9 

90.6 

93.2 

94.5 

95.7 

96.8 

96.9 

97.3 

97.5 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

GE 

400 

75.2 

78.9 

06.2 

90.0 

94.1 

95.3 

96.7 

97.9 

98.1 

98.4 

98.6 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

GE 

300 

75.2 

78.9 

86.4 

91.1 

94.3 

95.5 

96.9 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

200 

75.2 

78.9 

86.4 

91.1 

94.3 

95.5 

96.9 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

100 

75.2 

78.9 

86.4 

91.1 

94.3 

95.5 

96.9 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

000 

75.2 

78.9 

86.4 

91.1 

94.3 

95.5 

96.9 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  874 
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OPraATIRO  LOCATIOH  *A’  PBRCBHTAGB  PRBgUEMCy  OP  OCCURRBICB  OP  CBILIHG  VERSUS  VISIBILIIT 

USAFRAC,  ASHEVILLE  RC  PROM  HOURLY  OBSBRVATIOHS 


STATIOH  HUMBER: 

744905 

STATION  RAfC:  PORT  OEVENS 

AIR  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH; 

Jim 

HOURS: 

15-17 

CSILIHO 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILB8 

IN  1 

GB 

OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FBETT  { 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

i 

42.8 

44.6 

46.3 

47.6 

46,1 

46.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

46.1 

OB 

20000 

53.3 

55.5 

57.6 

59.0 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GE 

ISOOO 

53.9 

56.1 

58.2 

59.6 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

16000 

53.9 

56.1 

58.2 

59.6 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

14000 

53.9 

56.2 

58.3 

59.8 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GB 

12000 

55.3 

57.7 

59.8 

61.3 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GB 

10000 

57.7 

60.5 

62.8 

64.4 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GE 

9000 

58.9 

61.9 

64.2 

65.8 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GE 

8000 

62.4 

65.9 

68.6 

70.2 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.0 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GB 

7000 

63.3 

66.8 

69.5 

71.3 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

6000 

63.5 

67.0 

69.7 

71.5 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

5000 

65.1 

68.6 

71.3 

73.1 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

4500 

65.5 

69.1 

72.0 

73.8 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

G8 

4000 

68.5 

72.5 

75.6 

77.8 

78.4 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

3500 

69.7 

73.7 

77.1 

79.4 

80.5 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

60.8 

80.6 

80.8 

80.8 

00.8 

80.8 

GB 

3000 

70.9 

75.0 

78.8 

81.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

2500 

72.0 

76.5 

80.4 

82.8 

83.9 

84.1 

04,1 

84. 2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

2000 

72.6 

77.1 

81.1 

83.5 

84.6 

84.8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85. 0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

05.0 

GB 

1800 

72,8 

77.3 

81.3 

83.8 

84.8 

85.1 

05.1 

05.2 

85.2 

85.2 

05.2 

05.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

1500 

74.2 

78.7 

83.9 

86.4 

87  .8 

08. 0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

1200 

75.4 

79.9 

85.6 

88.2 

89.7 

89.9 

90.2 

90.7 

90,7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

1000 

75.4 

79.9 

85.8 

88.6 

90.5 

90.8 

91.3 

91.8 

91.8 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

900 

75.4 

79.9 

86.2 

89.0 

91.5 

91.9 

92.7 

93.2 

93.5 

93.7 

93.8 

93.0 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

800 

75.4 

80.2 

86.5 

89.7 

92.5 

92.8 

93.9 

94.4 

94.7 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

700 

75.5 

80.4 

86.7 

89.8 

92.7 

93.5 

94.5 

95.0 

95.3 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

600 

75.5 

80.4 

86.9 

90.1 

93.2 

93.9 

95.4 

96.2 

96.6  , 

96.8 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

500 

75.5 

80.4 

86.9 

90.2 

93.6 

94.3 

96.7 

97.6 

97.9 

98.2 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

4001 

75.5 

80.4 

87.0 

90.5 

93.9 

94.7 

97.2 

98.1 

98.4 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300 

75.5 

80.4 

87.0 

90.5 

93.9 

94.7 

97.2 

98.1 

98.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

200 

75.5 

80.4 

87.0 

90.5 

93.9 

94.7 

97.2 

98.1 

98.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

100 

75.5 

80.4 

87.0 

90.5 

93.9 

94.7 

97.2 

98.1 

98.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100. 0 

GE 

000 

75.5 

80.4 

87.0 

90.5 

93  .9 

94.7 

97.2 

98.1 

90.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  825 
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OPSHATIHO  LOCATION  *A’ 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBNTAiSS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVBHS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HONIS: 

JUN 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

ViaiBILlTT  IN 

STATUTE 

MI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

47.9 

49.2 

50.8 

51.6 

52.3 

52.5 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

OB 

20000 

57.0 

58.5 

60.3 

61.8 

62.5 

62.7 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GB 

18000 

57.6 

59.0 

60.9 

62.3 

63.1 

63.3 

63.6 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

leooo 

58.1 

59.6 

61.4 

62.9 

63.6 

63.8 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

14000 

58.1 

59.6 

61.4 

62.9 

63.6 

63.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

12000 

60.5 

62.0 

64.0 

65.4 

66.4 

66.5 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67,1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE 

10000 

64.0 

65.4 

67.6 

69.1 

70.2 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

9000 

64.4 

66.0 

68.2 

69.7 

70.7 

70.9 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE 

8000 

68.4 

70.0 

72.2 

73.9 

75.0 

75.1 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

7000 

68.7 

70.6 

72.8 

74.4 

75.5 

75.7 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

6000 

68.9 

70.7 

72.9 

74.6 

75.7 

75.9 

76.2 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

5000 

70.2 

72.2 

74.4 

76.2 

77.3 

77.5 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

4500 

71.3 

73.3 

75.7 

77.5 

78.8 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OB 

4000 

73.5 

75.9 

78.4 

80.6 

81.9 

82.1 

82.4 

82.4 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

3500 

75.1 

77.7 

80.6 

82.8 

84.6 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

3000 

76.1 

78.8 

82.4 

84.6 

86.7 

86.8 

87.2 

87.4 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87. B 

87.8 

87.8 

GE 

2500 

76.4 

79.2 

83.0 

85.2 

87.2 

87.4 

87.9 

88.1 

88.1 

J8.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88. 5 

GE 

2000 

77.3 

80.4 

84.6 

87.0 

89.4 

09.6 

90.3 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

1800 

77.3 

80.4 

64.6 

87.0 

89,4 

89.6 

90.3 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

.91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

1500 

77.5 

81.0 

86.1 

88.7 

91.0 

91.2 

92.0 

92.5 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92  .9 

GE 

1200 

77.5 

81.0 

86.3 

09.0 

92.3 

92.5 

93.2 

93.8 

93.8 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

1000 

78.2 

81.7 

87.0 

89.8 

93.2 

93.4 

94,1 

94.7 

94. ; 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

900 

70.2 

01.7 

07.0 

09.8 

93.6 

93.0 

94.5 

95.1 

95.1 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

800 

78.2 

01.7 

87.2 

89.9 

94.1 

94.3 

95.1 

95.6 

95.8 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

700 

78.2 

81.7 

87.2 

89.9 

94.3 

94.5 

95.2 

95.8 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

600 

78.2 

81.7 

87.4 

90.1 

94.9 

95.1 

96.0 

96.5 

96.7 

«7.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

500 

70.2 

81.7 

87,4 

90.3 

95.4 

95.6 

97.1 

98.0 

98.2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

400 

70.2 

81.7 

07.6 

90.5 

95.6 

96.0 

97.4 

96.4 

90.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

300 

78.2 

81.7 

07.6 

90.5 

95.6 

96.0 

97.4 

98.4 

98.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

200 

78.2 

81  .7 

07.6 

90.5 

95.6 

96.0 

97.4 

98.5 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100! 

78.2 

81.7 

07.6 

90.5 

95.6 

96.0 

97.4 

98.5 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

78.2 

81 .7 

87.6 

90.5 

95.6 

96.0 

97.4 

98.5 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  547 
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OPKRATII'''  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FRBQUERCy  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFXTAC,  ASBBVILLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

JUN  HOURS: 

MAY  80  - 

;  21-23 

APR  90 

CSILTNO 

VISIflILir  TH  STATUTE  MILES 

IN 

1  OB 

GE 

GE  GE  GB 

GB  GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

6 

5  4  3 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

68.6 

68.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72,5 

72.5 

72,5 

72,5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

20000 

72.5 

72.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76,5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB 

ISO  00 

72.5 

72.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

16000 

72.5 

72.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

14000 

72.5 

72.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

12000 

76.5 

76.5 

80.4 

60.4 

60.4 

60.4 

80.4 

80.4 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

10000 

76.5 

76.5 

flo  i 

80.4 

80.4 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80,4 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

9000 

76  5 

76.5 

60.4 

80.4 

80.4 

BO. 4 

60.4 

60.4 

80.4 

60.4 

80.4 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

8000 

80.4 

80.4 

04.3 

84.3 

06.3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

06.3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

7000 

80.4 

80.4 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

6000 

BO. 4 

80.4 

84.3 

84.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

5000 

80.4 

80.4 

64.3 

84.3 

06.3 

86.3 

06.3 

86.3 

86,3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

4500 

82.4 

82.4 

86.3 

66.3 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

68.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

4000 

82.4 

82.4 

88.2 

08.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90  2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

3500 

82.4 

82.4 

88.2 

88.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

3000 

82.4 

82.4 

ee.2 

88.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

2500 

82.4 

82.4 

08.2 

88.2 

90.2 

90,2 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

2000 

82.4 

82.4 

68.2 

08.2 

90.2 

90.2 

92.2 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

1800 

82.4 

82.4 

09.2 

08.2 

90.2 

90.2 

92.2 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.  J 

94.1 

94.1 

GE 

1500 

82.4 

82.4 

68.2 

88.2 

90.2 

90.2 

92.2 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

1200 

82.4 

82.4 

88.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1000 

02.4 

82.4 

88.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

98.0 

90.0 

98.0 

90.0 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

900 

82.4 

82.4 

80.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98. 0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

800 

82.4 

82.4 

88.2 

90.2 

92,2 

92.2 

96.1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

700 

82.4 

82.4 

86.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

600 

82.4 

82.4 

88.2 

90.2 

92.  ; 

92.2 

96.1 

98.0 

90.0 

98.0 

98. 0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

500 

1 

62.4 

82.4 

86.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.: 

90.0 

98.0 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

•:b.o 

98.0 

98.0 

GE 

400 

i  82.4 

82.4 

80.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

98.0 

98.0 

98.0 

90.0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

300 

02.4 

82.4 

88.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

90.0 

GE 

200 

82.4 

82.4 

68.2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2  00.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

GE 

100 

62.4 

82.4 

88. 2 

90.2 

92.2 

92.2 

96.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

82.4 

82.4 

88.2 

90.2 

92,2 

92.2 

96.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

I  \./0 . 0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  51 
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OPBRATIlfO  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBSR:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVENS  AIN  HA 

LST  TO  UrC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  HAY  60  -  APR  90 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GE 

1 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

HI  LBS 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

45.7 

47.3 

49.3 

50.2 

50.9 

50.9 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

GE 

20000 

51.9 

53.7 

56.0 

57.2 

50.0 

56.1 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

GE 

18000 

52.4 

54.3 

56.6 

57.7 

58.8 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

GE 

16000 

52.5 

54.4 

56.7 

57.8 

58.9 

59.0 

59.2 

59.2 

53.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.4 

GE 

14000 

53.0 

54.8 

57.2 

58.4 

59.4 

59.5 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.6 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

GE 

12000 

54.2 

56.2 

56.6 

59.0 

61.0 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

GE 

10000 

56.3 

58.6 

61.1 

62.3 

63.6 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

GE 

9000 

57.0 

59.4 

61.6 

63.1 

64.3 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.6 

64.8 

64.6 

64.8 

64.8 

GE 

0000 

60.4 

63.0 

65.9 

67.4 

68.8 

68.9 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

GE 

7000 

61.1 

63.0 

66.9 

68.5 

69.9 

70.0 

70.3 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GE 

6000 

61.4 

64.2 

67.2 

68.9 

70.4 

70.5 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

5000 

62.5 

65.2 

68.5 

70.4 

72.0 

72.1 

72.5 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

GE 

4500 

63.1 

65.9 

69.3 

71.3 

72.9 

73.0 

73.4 

73.5 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

01 

4000 

65.2 

68.3 

72.1 

74.3 

76.2 

76.4 

76.9 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

GE 

3500 

66.5 

69.7 

73.7 

76.0 

78.1 

78.3 

78.8 

79,0 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

GE 

3000 

67.6 

71.3 

75.6 

70.1 

80.4 

80.6 

81.1 

81.3 

81.4 

61.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

GE 

2500 

68.6 

72.2 

76.7 

79.2 

81.5 

81.7 

82.3 

82.6 

62.6 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

GE 

2000 

69.0 

72.7 

77.4 

80.0 

02.5 

82.7 

83.4 

83.7 

83.7 

84.1 

84.1 

84.1 

64.1 

84.1 

84.2 

84.3 

GE 

1800 

69.2 

72.9 

77.6 

80.2 

82.7 

82.9 

83.6 

83.9 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

64.4 

84.4 

84.5 

84.5 

GE 

1500 

69.8 

73.7 

78.8 

81.7 

84.3 

84.5 

95.2 

85.6 

85.7 

06.0 

86.1 

86.1 

86.1 

06.1 

86.2 

86.3 

GE 

1200 

70.4 

74.3 

79.8 

83.0 

85.9 

86.1 

67.0 

87.5 

87.5 

8^.9 

88.0 

88.0 

88.1 

68.1 

68.1 

88. 2 

GE 

1000 

70.0 

74.8 

80.6 

84.0 

87.1 

87.4 

88.5 

09.0 

09.0 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

09.7 

89.8 

GE 

900 

71.0 

75.0 

81.1 

84  .6 

88.0 

88.4 

89.7 

90.3 

90.4 

90.0 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91 .2 

GE 

000 

71.0 

75.2 

81.5 

05.1 

88.6 

89.1 

90.5 

91.2 

91.3 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

GE 

700 

71.2 

75.3 

81. 8 

85.5 

89.2 

90.0 

91.5 

92.2 

92.4 

92.9 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

GE 

5^0 

71.2 

75.4 

02.1 

85.9 

90.0 

90,9 

92.7 

93.5 

93.0 

Q4  .4 

94.6 

94.6 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

GE 

500 

71.2 

75.4 

02.1 

86.0 

90.4 

91.4 

93.7 

94.9 

95.2 

96.1 

96.3 

96.4 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

GE 

400 

71.2 

75.4 

02.2 

86.2 

90.9 

92.0 

94.5 

95.9 

96.2 

97.3 

97.5 

97.6 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

GE 

300 

71.2 

75.4 

82.3 

86.2 

90.9 

92.0 

94.6 

96.2 

96.6 

97.8 

90.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

GE 

200 

71.2 

75.4 

82.3 

86.2 

91.0 

92.1 

94.6 

96.4 

96.8 

98.1 

98.5 

98.6 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

GE 

100 

71.2 

75.4 

82.3 

86.2 

91.0 

92.1 

94.6 

96.4 

96.0 

98.1 

98.6 

98.7 

99.5 

99.5 

99.0 

ICO.O 

GE 

000 

71.2 

75.4 

02.3 

86.2 

91.0 

92.1 

94.6 

96.4 

96.8 

98.1 

98.6 

98.7 

99.5 

99-5 

99.8 

100.0 

TOTAL  NliMBER  OF  OBSERVATIONS  4227 
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OnMTIHO  lOCKTIOH  ’A*  PERCartAOB  FKBQUBIIcy  OP  OCCUnUOICB  OP  CBILIIfO  VERSUS  VISIBILITT 

USAFBTAC,  ASBEVIUJI  HC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


arTATIOH  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  PORI 

DEVBIS 

MN  NA 

PBRIOO 

OP  RBOOM):  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

03-05 

CBILINO 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

37.9 

40.5 

46.3 

48.4 

53.2 

53.7 

55.3 

56.3 

56.3 

57.4 

57.4 

57.4 

58.4 

58.4 

58.9 

58.9 

GB 

20000 

39.5 

42.6 

50.0 

52.6 

57.4 

57.9 

59.5 

60.5 

60.5 

61.6 

61.6 

61.6 

62.6 

62.6 

63.2 

63.2 

GS 

18000 

40.0 

43.2 

50.5 

53.2 

58.4 

58.9 

60.5 

61.6 

61.6 

62.6 

62.6 

62.6 

63.7 

63.7 

64.2 

64.2 

OE 

16000 

*  40.0 

43.2 

50.5 

53.2 

58.4 

58.9 

60.5 

61.6 

61.6 

62.6 

62.6 

62.6 

63.7 

63.7 

64.2 

64.2 

CS 

14000 

40.5 

43.7 

51.1 

53.7 

58.9 

59.5 

61.1 

62.1 

62.1 

63.2 

63.2 

63.2 

64.2 

64.2 

64,7 

64.7 

os 

12000 

42.6 

45.8 

53.2 

55.8 

61.1 

61.6 

63.2 

64.2 

64.2 

65.3 

65.3 

65.3 

66.3 

66.3 

66.8 

66.8 

GE 

10000 

44.2 

47.4 

55.8 

58.4 

63.7 

64.2 

66.3 

67.4 

67.4 

68.4 

68.4 

68.4 

69.5 

69.5 

70.0 

70.0 

GB 

9000 

44.7 

47.9 

56.3 

58.9 

64.7 

65.3 

67.4 

68.4 

68.4 

69.5 

69.5 

69.5 

70.5 

70.5 

71.1 

71.1 

GB 

8000 

45.8 

48.9 

58.4 

61.1 

67.9 

68.9 

71.1 

72.6 

72.6 

73.7 

73.7 

73.7 

74.7 

74.7 

75.8 

75.8 

GS 

7000 

46.8 

50.5 

60.0 

62.6 

69.5 

70.5 

72.6 

74.2 

74.2 

75.3 

75.3 

75.3 

76.3 

76.3 

77.4 

77.4 

GB 

6000 

47.4 

51.1 

60.5 

63.2 

70.0 

71.1 

73.2 

74.7 

74.7 

75.9 

75.8 

75.8 

76.8 

76.0 

77.9 

77.9 

GB 

5000 

47.4 

51.1 

61.6 

64.2 

71.1 

72.1 

74.2 

76.3 

76.3 

77.4 

77.4 

77.4 

78.4 

78.4 

79.5 

79.5 

as 

4500 

47.9 

51.6 

62.6 

65.3 

72.1 

73.2 

75.3 

77.4 

77.4 

78.4 

78.4 

79.4 

79.5 

79.5 

80.5 

80.5 

OB 

4000 

48.4 

52.1 

63.2 

65.8 

73.2 

74.2 

76.3 

78.9 

78.9 

80.0 

80.0 

80.0 

81.1 

81.1 

82.1 

82.1 

GB 

3500 

48.4 

52.6 

63.7 

66.3 

73.7 

74.7 

76.8 

79.5 

79.5 

80.5 

80.5 

80.5 

81.6 

81.6 

82.6 

82.6 

GE 

3000 

48.9 

53.2 

64.2 

66.8 

74.2 

75.3 

77.4 

80.0 

80.0 

81.1 

81.1 

81.1 

82.1 

82.1 

83.2 

83.2 

GB 

2500 

49.5 

53.7 

64.7 

67.4 

74.7 

75.8 

77  .9 

80.5 

80.5 

ei.6 

81.6 

01.6 

82  .6 

82.6 

03.7 

03.7 

GE 

2000 

49.5 

54.2 

65.3 

68.4 

75.8 

76.8 

70.9 

01.6 

01.6 

82.6 

82.6 

82.6 

83.7 

83.7 

84.7 

84.7 

GE 

1800  j 

49.5 

5  4.2 

65.3 

68.4 

75.0 

76.8 

78.9 

91.6 

81  .6 

82.6 

82  .6 

82. 6 

03.7 

81.7 

84.7 

84.7 

GE 

1500 

50.5 

55.3 

66.3 

70.0 

70,4 

79.5 

81 .6 

04.2 

84  .2 

86.8 

86.0 

86.8 

87  .9 

87.9 

88.9 

88.9 

GE 

1200 

51.1 

55.8 

66.8 

70.5 

78,9 

80.0 

82.1 

84.7 

84.7 

07.4 

87  .4 

87.4 

88.4 

88.4 

89.5 

89.5 

GE 

1000 

51.1 

55.8 

67.4 

71.6 

80.0 

81.1 

83.2 

86.3 

86.3 

08.9 

«8.9 

88.9 

90.0 

90. 0 

91.1 

91.1 

GE 

900 1 

51.1 

56.3 

67.9 

72.1 

80.5 

81.6 

83.7 

86.8 

86.8 

89.5 

09.5 

89.5 

90.5 

90.5 

91.6 

91.6 

GE 

800 

51.1 

56.3 

67.9 

72.1 

80.5 

81.6 

84.7 

87.9 

07.9 

90.5 

90,5 

90.5 

91.6 

91.6 

92.6 

92.6 

OB 

700 

51.1 

56.3 

67.9 

72.1 

80.5 

81.6 

84.7 

87.9 

87.9 

90.5 

90.5 

90.5 

91.6 

91.6 

92.6 

92.6 

JE 

60C 

51.1 

56.3 

67.9 

72.1 

00.5 

81.6 

85.3 

88.9 

80.9. 

91.6 

92.1 

92.1 

93.2 

93.2 

94.2 

94.2 

GE 

500 

51.1 

56,3 

67  .9 

72.1 

00.5 

81.6 

85.3 

89.5 

89.5 

92.1 

92.6 

92.6 

93.7 

93.7 

95.3 

95,3 

GE 

400 

51.1 

56.3 

67  .9 

72.1 

00.5 

81.6 

85.3 

90.0 

90.0 

92.6 

93.2 

93.2 

94.2 

94.2 

96.3 

96.8 

GE 

300 

51.1 

56.3 

67  .9 

72.1 

00.5 

81.6 

85.3 

90.0 

90.0 

92.6 

93.7 

93.7 

95.3 

95.3 

97.4 

97.9 

GE 

200 

51.1 

56.3 

67.9 

72.1 

80.5 

01.6 

85.3 

90.5 

90.5 

93.2 

94.2 

94.2 

95.0 

95.8 

97.9 

98.9 

GE 

100 

51.1 

56.3 

67.9 

72.1 

80.5 

81.6 

05.3 

90.5 

90.5 

93.2 

94.2 

94.2 

95.8 

95.8 

98.4 

100.0 

GE 

000 

51.1 

56.3 

67.9 

72.1 

80.5 

81,6 

05.3 

90,5 

90.5 

93.2 

94.2 

94.2 

95.8 

95.8 

98.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  190 
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OPBRATIira  LOCATION  *A’  PERCBirrAOB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  PORT  DBVENS 

AIN  MA 

PERIOD 

OP  RECORD:  NAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  lire: 

♦  5 

MOinS: 

JUL 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET  { 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

39.5 

41.1 

45.4 

47.8 

50.8 

51.2 

52.6 

53.1 

53.1 

53.4 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GB 

20000 

43.1 

45.0 

50.0 

52.6 

55.9 

56.3 

57.8 

58.3 

58.3 

58.6 

59.0 

59. 0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

18000 

43.9 

45.7 

50.7 

53.3 

56.6 

57.0 

58.5 

59.0 

59.0 

59.3 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

16000 

43.9 

45.7 

50.7 

53.3 

56.6 

57.0 

58.5 

59.0 

59.0 

59.3 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

14000 

44.1 

46.1 

51.1 

53.8 

57.1 

57.4 

59.0 

59.5 

59.5 

59.8 

60.2 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

OB 

12000 

47.2 

49.6 

55.1 

57.8 

61.1 

61.5 

63.1 

63.6 

63.6 

63.9 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GE 

10000 

48.9 

52.1 

58.4 

61.7 

65.1 

65.8 

67.5 

68.3 

68.3 

60.7 

69.0 

69.0 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

9000 

49.2 

52.4 

58.6 

61.9 

65.4 

66.1 

67.7 

66.6 

68.6 

68.9 

69.3 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

8000 

52.1 

55.6 

62.3 

66.0 

69.9 

70.6 

72.3 

73.5 

73.5 

74.0 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

GE 

7000 

52.6 

56.1 

63.1 

66.8 

70.7 

71.4 

73.2 

74.3 

74.3 

74.8 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

GB 

6000 

53.1 

56.7 

63.9 

67.6 

71.5 

72.2 

74.0 

75.2 

75.2 

75.7 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

GB 

5000 

54.3 

58.0 

65.8 

69.9 

74.2 

74.9 

77.1 

78.4 

78.4 

78.8 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

GE 

4500 

54.8 

58.6 

66.5 

70.7 

75.3 

76.0 

78.1 

79.4 

79.4 

79.9 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

GB 

4000 

55.7 

59.7 

67.8 

72.0 

76.8 

77.5 

79.9 

81.3 

81.3 

81.9 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

GB 

3500 

55.7 

59.7 

68.1 

72.2 

77.1 

77.8 

80.1 

81.7 

81.7 

82.3 

82.6 

82.6 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

GB 

3000 

56.4 

60.4 

69.1 

73.4 

78.3 

79.0 

81.3 

82.9 

82.9 

83.5 

83.8 

83.8 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

GE 

2500 

56.4 

60.4 

69.3 

73.6 

78.5 

79.2 

81.6 

83.1 

83.1 

83.7 

84.0 

84.0 

84.4 

84.4 

84.8 

84.8 

GE 

2000 

56.7 

60.6 

69.6 

74.1 

79.2 

79.9 

62.4 

83.9 

83.9 

84.5 

85.0 

85.0 

85.3 

85.3 

05.7 

85.7 

GE 

1800 

56.9 

61.2 

70.1 

74.6 

79.7 

80.4 

83.0 

84.5 

84.5 

85.1 

85.6 

85  .6 

85.9 

85.9 

86.3 

86.3 

GE 

1500 

57.8 

62.3 

71.2 

75.8 

01.7 

02.4 

85.3 

87.2 

87.2 

08.3 

88.0 

88.8 

89.1 

89.1 

89.5 

89.5 

GE 

1200 

58.0 

62.5 

71.7 

76.4 

82.3 

83.0 

86.1 

87.9 

87.9 

89.0 

89.5 

09.5 

89.8 

89.8 

90.2 

90.2 

GE 

1000 

58.4 

62.9 

72.3 

77  .2 

83.2 

84.0 

87.1 

89.4 

89. 4 

90.4 

90.9 

90.9 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

GE 

900 

58.4 

62.9 

72.3 

77  .3 

83.3 

84.2 

87.2 

89.5 

89.5 

90.5 

91.0 

91.0 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

GE 

800 

58.4 

62.9 

72.3 

77.3 

83.6 

84.5 

87.8 

90.2 

90.2 

91.3 

91.7 

91.7 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

GE 

700 

58.4 

62.9 

72.5 

77.4 

83.9 

85.2 

88.9 

91.4 

91.4 

92.7 

93.1 

93.1 

93.6 

93.6 

94.0 

94.0 

GE 

600 

58.4 

62.9 

72.5 

77.4 

84.3 

85.6 

89.5 

92*2 

92.2 

93.7 

94.4 

94.4 

95.0 

95.0 

95.4 

95.4 

GE 

500 

58.4 

62.9 

72.5 

77.4 

84.5 

85.9 

89.8 

92.9 

92.9 

94.6 

95.3 

95.3 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

GE 

400 

58.5 

63.0 

72.6 

77.5 

84.8 

86.2 

90.1 

93.3 

93.4 

95.0 

95.7 

95.7 

96.3 

96.3 

97.3 

97.3 

GE 

300 

58.5 

63.0 

72.6 

77.5 

84.9 

86.3 

90.3 

93.5 

93.6 

95.7 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

98.1 

98.1 

GB 

200 

58.5 

63.0 

72.6 

77.5 

64.9 

86.3 

90.4 

93.6 

94.1 

96.6 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

99.5 

99.6 

GB 

100 

58.5 

63.0 

72.6 

77.5 

84.9 

86.3 

90.4 

93.6 

94.1 

96.6 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

99.5 

100.0 

GE 

000 

58.5 

63.0 

72.6 

77.5 

84.9 

86.3 

90.4 

93.6 

94.1 

96,6 

97.6 

97.6 

90,3 

98.3 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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CPBMTIlia  lOCATIOH  ’A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  HC 


FBRCBHTAOK  FRBQtnHCr  OP  OCCURRBICK  OF  CSlLItlO  VERSUS  VISIBILITy 
FRCM  SOURLY  OBSBRVATIOHS 


STATION  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVBHS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  > 

APR  90 

L3T 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

09-11 

CBILINQ 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

42.9 

45.5 

49.6 

51.6 

51.9 

51.9 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

QB  20000 

49.2 

52.4 

57.4 

59.6 

59.9 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

OB  18000 

49.6 

52.7 

57.7 

59.9 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB  16000 

49.6 

52.7 

57.7 

59.9 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB  14000 

49.9 

53.1 

58.1 

60.3 

60.7 

60.7 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

08  12000 

62.3 

55.5 

60.5 

62.8 

63.5 

63.5 

63.8 

63.8 

63.6 

63.6 

63.8 

63.6 

63. B 

63.8 

63.8 

63.8 

(3B  10000 

55.3 

59.5 

64.7 

67.4 

68.1 

60,1 

68.5 

68.5 

68.5 

66.5 

68.5 

68,5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

OB  9000 

55.4 

59.6 

64.9 

67.6 

68.3 

68.3 

68.8 

68.6 

68.8 

68.8 

66.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB  8000 

57.5 

62.4 

68.8 

71.5 

72.7 

72.8 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE  7000 

58.1 

63.2 

69.9 

72.7 

73.9 

74.0 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OB  6000 

58.5 

63.6 

70.6 

73.5 

74.8 

74.9 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE  5000 

59.7 

64.8 

72.0 

75.0 

76.4 

76.5 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77,4 

OE  4500 

60.2 

65.3 

73.1 

76,1 

77.5 

77.6 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OB  4000 

61.4 

66.6 

74.9 

78.0 

79.6 

79.7 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OE  3500 

63.2 

68.4 

77.1 

80.4 

81.9 

82.0 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83  2 

83.2 

83.2 

OE  3000 

63.6 

68.9 

77.7 

81.1 

82.6 

82.7 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE  2500 

63.9 

69.5 

78.7 

82.3 

83.9 

84.0 

85.0 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

65.4 

85.4 

85,4 

85.4 

OB  2000 

64.3 

69.9 

79.3 

83.2 

85.4 

05.5 

06.5 

66.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE  1800 

64.3 

70.0 

79.6 

83. 4 

85.6 

05.7 

86.8 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

07.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OE  1500 

65.7 

71.4 

81.1 

85.1 

87  .6 

07.7 

89.0 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OE  1200 

66.7 

72.4 

82.0 

86.1 

88.7 

89.0 

90,6 

91.8 

91 .0 

92.0 

92  .0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE  1000 

67.0 

72.7 

82.7 

07.2 

90.  L 

90.5 

92.2 

93.4 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

94  .0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE  900 

1  67.0 

72.7 

82.8 

87.3 

90.4 

90.7 

92,6 

93.7 

93.7 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE  800 

67.1 

72.9 

63.0 

87.7 

91.2 

91.5 

93.5 

94,7 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB  700 

67.2 

73.1 

83.3 

88.0 

91.8 

92.2 

94.2 

95.5 

95.5 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB  600 

67.4 

73.2 

83.6 

88.6 

92.8 

93,3 

95.5 

97.1 

97.1. 

97.8 

90.0 

98.0 

98.1 

96.1 

90.1 

98.1 

OE  500 

67.4 

73.2 

83.6 

88.6 

92.9 

93.7 

95.9 

97.9 

97.9 

98.7 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB  400 

67.4 

73.2 

63  .6 

68. 6 

92.9 

93.7 

96.1 

98.0 

98.0 

98.8 

99.3 

99.3 

99,4 

99.4 

99.5 

99.5 

OB  300 

67.4 

73.2 

83.6 

88.6 

92.9 

93.7 

96.2 

98.5 

98.5 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB  200 

67  .4 

73.2 

83.6 

88.6 

92.9 

93.7 

96.2 

98.5 

98.5 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE  100 

67.4 

73.2 

83.6 

88.6 

92.9 

93.7 

96.2 

98.5 

98.5 

99.3 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB  000 

67  .4 

73.2 

83.6 

88.6 

92.9 

93.7 

96.2 

98.5 

96.5 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  861 
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OPBKATING  LOCKTIOH  'A*  PERCBHTAGB  FREQUBRCY  OF  OCCURRBMCB  Of  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DEVENS 

AIR  MA 

PERIOD 

Of  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

ffTKrtfTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

OK 

GS 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

44.8 

48.3 

50.3 

51.6 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GE 

20000 

52.3 

56.1 

58.7 

60.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB 

18000 

52.7 

56.6 

59.1 

60.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

6B 

16000 

52.7 

56.6 

59.1 

60.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

14000 

53.3 

57.2 

59.8 

61.5 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

OB 

12000 

56.5 

60.7 

64.0 

65.8 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

10000 

59.5 

64.0 

68.2 

70.1 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

9000 

60.1 

64.6 

68.8 

70.7 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

i2U 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

8000 

61.4 

66.2 

71.2 

73.7 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

7000 

61.5 

66.5 

71.5 

73.9 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.6 

75.8 

75.8 

GE 

6000 

61.7 

66.6 

71.8 

74.3 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

5000 

63.2 

68.3 

73.6 

76.0 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

4500 

63.4 

68.7 

73.9 

76.4 

78.6 

78.7 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

OB 

4000 

66.0 

71.5 

77.4 

80.0 

82.2 

82.3 

82.5 

82.7 

62.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82. 7 

82.7 

GB 

3500 

67.9 

73.3 

79.5 

82.2 

84.5 

84.6 

85.0 

85.1 

65.1 

85.1 

65.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

3000 

69.2 

74.6 

81.4 

84.4 

87.0 

87.1 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

2500 

69.2 

74.6 

82.2 

85.3 

88.1 

88.2 

88.6 

88.8 

88.8 

3.8 

88.8 

88.8 

88.8 

ee.8 

88.8 

68.8 

GE 

2000 

71.1 

76.7 

84.5 

87.9 

91.2 

91.3 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

1800 

71.2 

76.8 

64.6 

88.0 

91.5 

91 .6 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

1500 

72.5 

78.1 

86.1 

89.6 

93.1 

93.2 

93.7 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

1200 

72.6 

78.2 

86.3 

09.9 

93.5 

93.6 

94.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GF 

1000 

72.6 

78.2 

86.4 

90.0 

93.9 

94.4 

95.5 

96.4 

96. <. 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

900 

72.6 

78.2 

66.4 

90.2 

94.4 

94.9 

95.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

800 

72.6 

78.2 

86.6 

90.5 

94.8 

95.3 

96.4 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

GE 

700 

72.3 

78.3 

86.7 

90.7 

95.1 

95.7 

97.1 

98.3 

96.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

600 

72.9 

78.6 

87.1 

91.3 

95.8 

96.4 

97.0 

99.1 

99.1 

07.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

500 

72.9 

78.6 

87.2 

91.4 

95.9 

96.5 

97.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

400 

72.9 

78.6 

87.2 

91.4 

95.9 

96.5 

97.9 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

72.9 

78.6 

87.2 

91.4 

95.9 

96.5 

97.9 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

72.9 

78.6 

87.2 

91.4 

95.9 

96.5 

97.9 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

72.9 

78.6 

87.2 

91.4 

95.9 

96.5 

97.9 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

72.9 

78.6 

87.2 

91.4 

95.9 

96.5 

97.9 

99.2 

99,2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  859 
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OPBRATIIIO  LOCATION  *A*  PBRCBNTAQB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STXTIOH  IfUMBKR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  OBVENS 

AIN  HA 

PBRZCX) 

OF  RECORD:  NAY  80  > 

APB  90 

L8T 

TO  UTC: 

♦  5 

HDNTR: 

JUL 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILBS 

III 

GB 

OB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

cs 

GB 

OB 

FEET  I 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

44.2 

48.1 

50.3 

51.5 

52.1 

52.1 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

OB 

20000 

51.5 

56.0 

59.8 

62.1 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

CB 

18000 

52.0 

56.4 

60.2 

62.6 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

16000 

52.1 

56.6 

60.4 

62.7 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

<38 

14000 

52.3 

56.7 

60.5 

62.8 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

(3B 

12000 

55.0 

59.5 

63.4 

65.8 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GE 

10000 

58.7 

63.7 

68.2 

71.0 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

9000 

59.4 

64.4 

69.1 

71.9 

72.0 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

8000 

61.2 

66.5 

72.0 

75.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

7000 

61.8 

67.1 

73.5 

76.7 

77.7 

77.7 

77.0 

77.8 

77.8 

77.8 

77. B 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

6000 

62.3 

67.9 

74.4 

77.7 

70.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

70.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

5000 

63.1 

68.6 

75.5 

79.0 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

08 

4500 

63.6 

69.1 

76.3 

80.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

4000 

65.4 

71.0 

78.5 

82.5 

84.5 

84.5 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

3500 

67.6 

73.5 

81.1 

85.2 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

3000 

69.2 

75.5 

83.3 

87.9 

90.2 

90.2 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

2500 

69.7 

76.0 

84.2 

89.1 

91.4 

91.4 

91.0 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

2000 

71.4 

77.8 

86.3 

91.2 

94.0 

94.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1800 

71.4 

77.8 

86.3 

91.2 

94.0 

94.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1500 

71  .9 

78.3 

86.9 

91.0 

95.1 

95.2 

95.7 

95.8 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1200 

71  .9 

78.3 

07-0 

91.9 

95.2 

95.3 

95.8 

96.0 

96.0 

96.2 

S6.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

ICOO 

72.0 

78.4 

87.2 

92.1 

95.5 

95.7 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

900 

72.0 

78.5 

87.4 

92.3 

95.7 

96.0 

96.4 

96.8 

96.0 

97.1 

97  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

800 

72.1 

78.7 

07.5 

92.4 

96.0 

96.3 

96.8 

97.3 

97.3 

97.7 

97  .8 

97.0 

97  .8 

97.8 

97  .8 

97.8 

GE 

700 

72.1 

78.7 

87.5 

92.4 

96.2 

96.6 

97.1 

97.8 

97.8 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

600 

"2.  j 

79.0 

07.9 

92.8 

96.7 

97.3 

97.8 

98.5 

98.5 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

72.5 

79.0 

87  .9 

92.8 

96.7 

97.3 

97.8 

90.7 

98.7 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400 

72.5 

79.0 

87  .9 

92.0 

96.7 

97.3 

97.0 

90.7 

98.7 

99.1 

9°  4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300 

72.5 

79.0 

07.9 

92.0 

96.7 

97.4 

98.0 

99.0 

99.0 

99.5 

99.8 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200' 

72.5 

79.0 

87.9 

92.8 

96.7 

97.4 

98.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

72  .5 

79.0 

87.9 

92.8 

96.7 

97.4 

98.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

72.5 

79.0 

87  .9 

92.8 

96.7 

97.4 

90.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  815 
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OPBRATinO  LOCATIOR  *A* 

usAFinc,  Amviui  rc 


PERCnfTAiIIB  PMQUBHCY  OP  OCCUlWBNCE  OP  CBILINO  VHR8US  VISIBILHY 
FBOM  BOURLY  OBSBRMTIOHS 


STATIOR  HUMBER:  744905  STATIOM  NAKB:  FOOT  OBVERB  AIR  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  irrc: 

♦  5 

MONTfl: 

JUL 

BCXJRS: 

16-20 

CEILIHO 

vifliBiLiry  IN 

STATlfTB 

MILES 

IN 

1  GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/6 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

48.7 

51.5 

53.9 

54.3 

54.7 

54.7 

54:7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

20000 

56.4 

60.2 

63.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

18000 

57.0 

60.7 

64.1 

65.0 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GB 

16000 

57.1 

60.9 

64.3 

65.2 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

OB 

14000 

57.5 

61.3 

64.7 

65.8 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OB 

12000 

60.7 

65.2 

68.6 

69.7 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

10000 

63.5 

68.2 

72.6 

74.2 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

9000 

64.1 

68.8 

73.1 

74.0 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

8000 

68.4 

73.5 

80.1 

82.1 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

63.5 

83.5 

GB 

7000 

68.8 

73.9 

80.5 

02.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

6000 

68.8 

73.9 

80.6 

83.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

5000 

69.7 

74.8 

82.0 

84.4 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

as 

4500 

70.5 

75.6 

83.1 

85.7 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

4000 

72.2 

77  .3 

84.8 

87.4 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

3500 

72.7 

77.8 

85.3 

88.0 

90.2 

90.2 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

3000 

73.1 

78.8 

86.3 

89.5 

91.7 

91.7 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

2500 

74.1 

79.7 

87.8 

91.0 

93.8 

93.8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

2000 

74.2 

79.9 

88.5 

91.7 

94.7 

94.9 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

1800 

74.2 

79.9 

88.5 

91.7 

94.7 

94  .9 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

1500 

74.4 

80. 1 

88.7 

91  .9 

94.9 

95,1 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1200 

75.0 

80.6 

89.3 

92.5 

95.5 

95.7 

96.1 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

1000 

75.2 

80.8 

89.5 

92.7 

95.9 

96.1 

96.4 

97  .0 

97.0 

97  .0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

900 

75.2 

80.8 

89.5 

92.7 

95.9 

96.1 

96.4 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

BOO 

75.2 

80.8 

89.5 

92.7 

95.9 

96.1 

96.4 

97.0 

97.0 

97.4 

97.6 

97,6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

700 

75.2 

80.8 

89.5 

92.7 

96.1 

96.2 

96.6 

97.4 

97.4 

97,7 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

g; 

600 

75.4 

81.0 

89.7 

92.9 

96.2 

96.8 

97.2 

97.9 

97  9 

98.3 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

500! 

75.4 

81.0 

89.7 

92.9 

96.2 

96.8 

97.4 

98.1 

98.1 

98.5 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

400 

75.4 

81.0 

89.7 

92.9 

96.2 

96.8 

97.4 

98.1 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

75.4 

81.0 

89.7 

92.9 

96.2 

97.4 

97.9 

98.7 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

75.4 

81.0 

89.7 

92.9 

96.2 

97.4 

97.9 

98.7 

99.7 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

75.4 

81.0 

89.7 

92.9 

96.2 

97.4 

97.9 

90.7 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

75.4 

81.0 

89.7 

92.9 

96.2 

97.4 

97.9 

98.7 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  532 
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OmATIHO  LOCATXOII  *A"  PBWIAOB  PRBQUBIcy  OP  OCCURRBHCl  OP  CBILIMO  VBIUmS  VISIBILITY 

USAPBCAC,  ASHBVILLB  RC  PK3H  BOUBLY  OBSSRVATIORS 


maioK  1 

RMBBB: 

744905 

STATIOR  NANB:  POET  DBVBIfS  AIR  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PBRJOD 

HDIVTB; 

OF  RBCORD:  MAT  80  - 

JUL  BOUBS:  21-23 

APR  90 

aihOQ 

VISIBILITY  m 

STATUTE 

MILBS 

I!l 

1  OB 

GB 

GB 

GB 

QB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

mr  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/6 

1/4 

0 

no 

CBIL 

51.2 

51.2 

51.2 

56.1 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58. S 

58.5 

58.5 

58.5 

QB 

20000 

58.5 

61.0 

61.0 

65.9 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

08 

18000 

58.5 

61.0 

61.0 

65.9 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GS 

16000 

58.5 

61.0 

61.0 

65.9 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

14000 

61.0 

63.4 

63.4 

68.3 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

12000 

63.4 

68.3 

68.3 

73.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

10000 

63.4 

68.3 

68.3 

73.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

9000 

68.3 

73.2 

73.2 

78.0 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

eooo 

70.7 

75.6 

75.6 

62.9 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

87.8 

87.8 

07.0 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

7000 

70.7 

75.6 

75.6 

82.9 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

87.8 

87  .8 

87.8 

87.8 

87.8 

07.0 

87.0 

GB 

6000 

70.7 

75.6 

75.6 

82.9 

07.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

07.8 

87.8 

87.8 

87  .8 

87.8 

GB 

5000 

70.7 

75.6 

78.0 

85.4 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

4500 

70.7 

75.6 

78.0 

85.4 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

08 

4000 

75.6 

80.5 

82.9 

90.2 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

3500 

75.6 

80.5 

82.9 

90.2 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

3000 

75.6 

80.5 

82.9 

90.2 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

2500 

75.6 

80.5 

85.4 

92.7 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

2000 

75.6 

80.5 

85.4 

92.7 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1800 

75.6 

80.5 

85.4 

92.7 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1500 

75.6 

BO.  5 

85.4 

92.7 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

1200 

75.6 

80.5 

85.4 

92.7 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97  .6 

97.6 

GB 

1000 

75.6 

80.5 

85.4 

92.7 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97  .6 

97.6 

GB 

900 

75.6 

80.5 

85.4 

92.7 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

800 

75.6 

80.5 

87.8 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

75.6 

80.5 

87.8 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

:oo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6  00 

75.6 

80.5 

87.8 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

75.6 

80.5 

87.0 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

75.6 

80.5 

87.8 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

75.6 

80.5 

87.8 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

75.6 

80.5 

87.8 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

75.6 

80.5 

87.0 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

75.6 

80.5 

87.8 

95.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBEE  OF 

OBSERVATIONS 

41 

0  -  2  -  59 
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OPSmTIlM  LOCATIOI  *A’ 
U8AFRAC,  ASaiVILLB  IfC 


PBRcnrrAos  wusQtfBKnr  or  occuiwnci  or  ciiLim  vnaus  visiBiLin 
ntcN  HOUKLr  OBsamaiora 


SXATIOH  mMBBB:  744905  STATION  HAMB:  FORT  DBVBRS  AIR  NA 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  or  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 
HOHTH:  JUL  BOORS:  ALL 


CEILINO 

IN 

FEET 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

Ml  LBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

43.4 

46.3 

49.4 

51.0 

52.3 

52.5 

52:9 

53.0 

53.0 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

GE 

20000 

49.6 

53.0 

57.1 

59.2 

60.6 

60.7 

61.1 

61.3 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OB 

leooo 

50.1 

53.5 

57.6 

59.7 

61.1 

61.2 

61.7 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

OB 

16000 

50.2 

53.5 

57.6 

59.7 

61.2 

61.3 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

14000 

50.6 

53.9 

58.1 

60.2 

61.7 

61.8 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

OB 

12000 

53.4 

57.1 

61.5 

63.7 

65.3 

65.4 

65.9 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

10000 : 

56.2 

60.4 

65.5 

68.0 

69.7 

69.9 

70.4 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

9000 

56.6 

60.9 

66.0 

68.6 

70.2 

70.4 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

8000 

58.9 

63.5 

69.8 

72.7 

74.8 

75.0 

75.7 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

GE 

7000 

59.4 

64.1 

70.5 

73.5 

75.6 

75.8 

76.4 

76.8 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

GE 

6000 

59.7 

64.6 

71.1 

74.1 

76.3 

76.5 

77.2 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

OB 

5000 

60.6 

65.7 

72.6 

75.8 

78.3 

78.5 

79.3 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80. 1 

OB 

4500 

61.3 

66.2 

73.4 

76.6 

79.3 

79.6 

80.3 

80.8 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

08 

4000 

62.9 

67.9 

75.5 

78.8 

81.7 

81.9 

82.8 

83.3 

83.3 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

OE 

3500 

64.2 

69.3 

77.1 

80.5 

83.3 

83.6 

84.5 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

GE 

3000 

65.1 

70.3 

78.4 

82.0 

85.0 

85.3 

86.2 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

OB 

2500 

65.3 

70.7 

79.2 

83.0 

86.1 

86.4 

87.4 

88.0 

88. 0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

GE 

2000 

66.3 

71.7 

80.4 

84.4 

87.9 

88.2 

89.2 

P9,8 

89.8 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

GE 

1800 

66.3 

71.8 

80.6 

84.6 

08.1 

88.4 

89.4 

90.1 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

.90.5 

90.5 

90.7 

90.7 

GE 

1500 

67.3 

72.8 

81.6 

05.7 

89.6 

09.9 

91.1 

92.0 

92.0 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

GE 

1200 

67.6 

73.1 

82.0 

86.2 

90.2 

90.5 

91.9 

92.9 

92.9 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.0 

GE 

1000 

67.8 

73.3 

82.4 

86.8 

90.9 

91.4 

92.8 

93.9 

93.9 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GB 

900 

67.8 

73.4 

82.5 

86.9 

91.1 

91.6 

93.1 

94.3 

94.3 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

GE 

800 

67.9 

73.4 

82.6 

87.1 

91.5 

92.0 

93,6 

94.9 

94.9 

95.5 

95.7 

95,7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GB 

700 

67.9 

73.5 

82.7 

87.2 

91.8 

92.5 

94.2 

95.6 

95.6 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

GB 

600 

68.1 

73.6 

83.0 

87  ,5 

92.4 

93.1 

95.0 

96,5 

96.5 

97.3 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

GE 

500 

68.1 

73.6 

83.0 

87.6 

92.5 

93.3 

95.2 

97.0 

97.0 

97.8 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

GE 

400 

68.1 

73.7 

83.0 

07.6 

92.5 

93.4 

95.3 

97.1 

97.1 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

90.7 

99.0 

99.0 

GE 

300 

68.1 

73.7 

03.0 

07.6 

92.6 

93.5 

95.5 

97.4 

97.4 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

GE 

200 

68.1 

73.7 

83.0 

87.6 

92.6 

93.5 

95.5 

97.4 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

GB 

100 

68.1 

73.7 

83.0 

87  .6 

92.6 

93.5 

95.5 

97.4 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

GE 

000 

68.1 

73.7 

83.0 

07,6 

92.6 

93.5 

95.5 

97.4 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4144 
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OPraKTIHO  LOCATIOH  'A*  PBRCBMTAGB  FRSgUBICy  OF  OCCUARBUCB  OP  CBILIIiO  VBKSUS  VISIBILITY 

USAPITAC,  ASBEVILLB  NC  PROM  BOURLY  OBSBRVATIORS 


STATIOH  BUMBBR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVBRS 

AIR  MA 

PBRIOO 

OF  RBCORD:  HAY  80  - 

APR  90 

L8T 

TO  UTC: 

♦  5 

MOirrB: 

AUG 

B0UR8: 

03-05 

CBILIIIO 

VISIBILITY  IN 

STAYUTB 

MILBS 

IN 

1  08 

QB 

08 

08 

OB 

OB 

GB 

QB 

GB 

08 

GB 

OB 

OR 

GB 

GB 

GB 

FSBT 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

30.2 

34.7 

42.2 

45.2 

48.7 

48.7 

52.3 

52.8 

53.3 

53.3 

53.8 

53.8 

55.3 

55.3 

55.8 

55.8 

OB 

20000 

32.2 

37.2 

45.7 

49.2 

53.8 

54.3 

57.8 

58.3 

58.8 

58.8 

60.3 

60.3 

61.8 

61.8 

62.3 

62.3 

08 

18000 

32.2 

37.2 

45.7 

49.2 

53.8 

54.3 

57.8 

58.3 

58. 8 

58.8 

60.3 

60.3 

61.8 

61.8 

62.3 

62.3 

08 

16000 

32.2 

37.2 

45.7 

49.2 

53.8 

54.3 

57.8 

58.3 

58.8 

58.8 

60.3 

60.3 

61.8 

61.8 

62.3 

62.3 

OB 

14000 

32.7 

37.7 

46.2 

49.7 

54.3 

54.8 

58.3 

58.8 

59.3 

59.3 

60.8 

60.8 

62.3 

62.3 

62.8 

62.8 

OB 

12000 

33.2 

38,2 

46.7 

50,3 

54.8 

55.3 

58.8 

59.3 

59.8 

59.8 

61.3 

61.3 

62.8 

62.8 

63.3 

63.3 

OB 

10000 

34,7 

39.7 

50.3 

54.3 

59.3 

59.8 

63.8 

64.3 

64.8 

64,8 

66.3 

66.3 

68,3 

68.3 

68.8 

68.8 

OB 

9000 

35.2 

40.2 

50.8 

54.8 

59.8 

60.3 

64.3 

64.8 

65.3 

65.3 

66.8 

66.8 

68.8 

68.8 

69.3 

69.3 

GE 

8000 

38.2 

43.2 

53.8 

58.6 

63.8 

64.3 

68.3 

69.3 

69.8 

69.8 

71.4 

71.4 

73.4 

73.4 

73.9 

73.9 

OE 

7000 1 

38.7 

43.7 

54.8 

60.3 

65.3 

65.8 

69.8 

71.4 

71.9 

71.9 

73.4 

73.4 

75.4 

75.4 

75.9 

75.9 

OB 

6000 

39.2 

44.2 

55.3 

60.8 

65.8 

66.3 

70.4 

71.9 

72.4 

72.4 

73.9 

73.9 

75.9 

75.9 

76.4 

76.4 

GB 

5000 

39.2 

44.2 

55.3 

60.8 

66.3 

66.8 

70.9 

72.4 

72.9 

72.9 

74.4 

74.4 

76.4 

76.4 

76.9 

76.9 

OB 

4500 

39.2 

44.2 

55.3 

60.8 

66.8 

67.3 

71.4 

73.4 

73.9 

73.9 

75.4 

75.4 

77.4 

77.4 

77.9 

77.9 

08 

4000 

39.2 

44.2 

55.8 

61.3 

67.3 

67.8 

71.9 

73.9 

74.4 

74.4 

75.9 

75.9 

77.9 

77.9 

78.4 

78.4 

08 

3500 

39.2 

44.2 

55.8 

61.3 

67.3 

67.8 

71.9 

73.9 

74.4 

74.4 

75.9 

75.9 

77.9 

77.9 

78.4 

78.4 

OB 

3000 

39.2 

44.2 

55.8 

61.3 

67.8 

68.3 

72.4 

74.4 

74.9 

74.9 

76.4 

76.4 

78.4 

78.4 

78.9 

78.9 

OB 

2500 

40.2 

45.2 

56.8 

62.3 

68.8 

69.3 

73.4 

75.4 

75.9 

75.9 

/7 ,4 

77.4 

79.4 

79.4 

79.9 

79.9 

OB 

2000 

41.2 

46.2 

57.8 

63.8 

70.4 

70.9 

74.9 

76.9 

77.4 

77.4 

78.9 

78.9 

80.9 

80.9 

81.4 

81,4 

OE 

1800 

41.2 

46.2 

58.3 

64.3 

70.9 

71.4 

75.9 

77.9 

78.4 

78.4 

79.9 

79.9 

81.9 

81.9 

02.4 

82.4 

GB 

1500 

42.2 

47.2 

59.3 

65.3 

73.4 

73.9 

78.4 

80.4 

80.9 

80.9 

82.4 

82,4 

84.4 

84.4 

84.9 

84.9 

as 

1200 

42.7 

48.2 

60.3 

66.3 

74.9 

75.4 

80.4 

82.4 

82.9 

82.9 

84.4 

04.4 

86.4 

86.4 

86.9 

86.9 

OE 

1000 

43.2 

46.7 

60.6 

66.8 

75.9 

76.4 

81.9 

83.9 

84.4 

85.4 

06.9 

86.9 

88.9 

88.9 

89.4 

89.4 

OE 

900 

43.7 

49.2 

61.3 

67.3 

76.4 

76.9 

82  .4 

84.4 

84.9 

85.9 

07.4 

87.4 

89.4 

89.4 

89.9 

89.9 

OE 

BOO 

44.2 

49.7 

61 .8 

67.8 

76.9 

77.4 

82.9 

84.9 

85.4 

86.4 

87  .9 

87.9 

89.9 

89.9 

90.5 

90.5 

OB 

700 

44.2 

49.7 

61.8 

67.8 

76.9 

77.4 

82.9 

85.4 

85.9 

86.9 

88.4 

88.4 

90.5 

90.5 

91.0 

91.0 

OB 

600 

44  2 

49.7 

61.8 

67.8 

77.4 

77.9 

83.9 

86.4 

87.4 

88.4 

r9.9 

89.9 

92.0 

92.0 

92.5 

92.5 

OE 

500 

44.2 

49.7 

62.3 

68.3 

77.9 

78.4 

84.9 

87.9 

88.9 

09.9 

91.5 

91.5 

93.5 

93.5 

94.0 

94.5 

OE 

400 

44.2 

49.7 

62.3 

68.3 

77.9 

78.4 

84.9 

87.9 

08.9 

09.9 

91.5 

91.5 

94.0 

94.0 

94.5 

95.0 

OE 

300 

44.2 

49.7 

62.3 

68.3 

77.9 

78.4 

84.9 

87.9 

88.9 

89.9 

91.5 

91.5 

94.0 

94.0 

95.5 

96.0 

GB 

200 

44.2 

49.7 

62.3 

68.3 

77.9 

78.4 

84.9 

88.4 

89.4 

90.5 

92.0 

92.0 

94.5 

95.0 

97.5 

98.5 

OE 

100 

44.2 

49.7 

62.3 

68.3 

77.9 

78.4 

84.9 

68.4 

89.4 

90.5 

92.0 

92.0 

95.0 

95.5 

98.0 

100.0 

OE 

000 

44.2 

49.7 

62.3 

68.3 

77  .9 

78.4 

84.9 

88.4 

89.4 

90.5 

92.0 

92.0 

95.0 

95.5 

98.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  199 
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OTOWTIRO  LOCATIOH  *A’  PBRCBIfTlUJB  FREQUBUCY  OP  OCCURRBNCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 

USAFBXAC,  ASHBVILUt  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

8TBTI0II  NAHB:  PORT 

DBVBIIS 

AIM  MA 

PBRIOD 

OP  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

L8T 

TO  UTC: 

♦  5 

nOMTfl: 

AUG 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILm  IH 

STATITTB 

HI  LBS 

III 

OS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GS 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

38.0 

40.7 

44.9 

47.6 

51.8 

52.4 

53.7 

54.5 

54.7 

55.1 

55.7 

55.7 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

OB 

20000 

40.4 

43.4 

48.1 

51.9 

56.3 

57.0 

58.3 

59.1 

59.3 

59.7 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

OB 

leooo 

40.4 

43.4 

48.1 

51.9 

56.3 

57.0 

58.3 

59.1 

59.3 

59.7 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.7 

60." 

OB 

16000 

40.4 

43.4 

48.1 

51.9 

56.3 

57.0 

58. 3 

59.1 

59.3 

59.7 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

OB 

14000 

40.5 

43.6 

48.3 

52.1 

56.5 

57.2 

58.6 

59.3 

59.6 

59.9 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

OB 

12000 

41.7 

44.8 

49.7 

53.7 

58.3 

59.3 

60.8 

61.7 

61.9 

62.4 

63.1 

63.1 

63.4 

63.4 

63.5 

63.6 

OB 

10000 

43  8 

47.1 

52.4 

56.5 

61.7 

62.8 

64.5 

65.4 

65.7 

66.1 

66.8 

66.8 

67.2 

67.2 

67.3 

67.5 

GE 

9000 

44.3 

47,5 

52.9 

57.1 

62.3 

63.4 

65.1 

66.1 

66.3 

66.9 

67.6 

67.6 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

GE 

8000 

46.7 

50.5 

55.9 

60.1 

65.9 

67.0 

68.7 

70.0 

70.3 

70.8 

71.5 

71.5 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

GE 

7000 

47.7 

51.5 

57.0 

61.4 

67.3 

68.5 

70.2 

71.5 

71.7 

72.3 

73.0 

73.0 

73.4 

73.4 

73.5 

73.6 

GE 

6000 

48.1 

51.8 

57.4 

61.8 

67.8 

68.9 

70.9 

72.4 

72.6 

73.2 

73.9 

73.9 

74.3 

74.3 

74.4 

74.5 

GE 

5000 

49.4 

53.3 

59.2 

63.7 

69.9 

71.1 

73.1 

74.5 

74.8 

75.3 

76.0 

76.0 

76.5 

76.5 

76.6 

7i..7 

GE 

4500 

50.3 

54.3 

60.2 

64.8 

70.9 

72.1 

74.1 

75.6 

75.8 

76.4 

77.0 

77.0 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

GB 

4000 

50.8 

54.7 

60.9 

65.8 

72.2 

73.3 

75.5 

77.5 

77.7 

78.4 

79.2 

79.2 

79.6 

79.6 

79.7 

79.8 

GE 

3500 

50.9 

54.8 

61.3 

66.2 

72.6 

73.8 

76.0 

78.0 

78.3 

78.9 

79.7 

79.7 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

GE 

3000 

51.0 

55.1 

61.6 

66.7 

73.5 

74.7 

77.3 

79.3 

79.5 

80.2 

81.0 

81.0 

81.4 

81.4 

81.5 

81.6 

GB 

2500 

51.6 

55.7 

62.3 

67.3 

74.3 

75.5 

78.0 

80.2 

80.4 

81.1 

81.9 

81.9 

82.3 

82.3 

82.4 

82.5 

GE 

2000 

52.0 

56.2 

62.7 

68.0 

75.1 

76.2 

78.9 

81.2 

81.4 

82.1 

82.9 

82.9 

83.3 

83.3 

83.4 

83.6 

GE 

IBOO 

52.1 

56.3 

63.0 

68.2 

75.6 

76.7 

79.5 

81.8 

82.0 

82.7 

83.4 

03.4 

03.9 

83.9 

84.0 

84.1 

GE 

1500 

52.7 

56.9 

63.6 

68.9 

76.5 

77.7 

80.6 

82.9 

83.1 

03  .9 

84.7 

04.7 

05.1 

85.1 

85.2 

05.4 

GE 

1200 

53.6 

58.0 

64.8 

70.4 

78.3 

79.5 

82.7 

85.0 

85.2 

06.0 

06.8 

86.8 

87.3 

07.3 

87.4 

87.5 

GE 

1000 

53.9 

58.4 

65.3 

71.2 

79.2 

80.4 

84.0 

86.5 

86.7 

07.7 

80.5 

08.5 

09.0 

89.0 

89.1 

89.2 

GB 

900 

54.3 

58.8 

65.7 

71.5 

79.5 

80.7 

04.3 

86.9 

87.2 

80.2 

09.0 

89.0 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

GE 

800 

54.4 

58.9 

65.8 

71.6 

79.7 

81.0 

84.6 

87.2 

87.4 

80.4 

89.2 

89.2 

89.6 

89.6 

89.8 

69.9 

GB 

700 

54.6 

59.1 

66.1 

72.0 

80.2 

81.5 

85.4 

88.3 

88.5 

89.5 

90.3 

90.3 

90.8 

90.8 

90.9 

91.0 

GE 

600 

54.6 

59.2 

66.3 

72.2 

80,7 

82.4 

86.8 

89.9 

90.1 

91  2 

92.0 

92.0 

92.5 

92.5 

92.6 

92.7 

GE 

500 

54.8 

59.6 

66.9 

72.7 

81.5 

83.2 

87.8 

91.0 

91.2 

92.5 

93.5 

93.5 

93.9 

93.9 

94.0 

94.4 

GE 

400 

54.8 

59.7 

67.0 

73.2 

02.1 

83.8 

88.9 

92.6 

92.8 

94.1 

95.4 

95.4 

95.9 

95.9 

96.1 

96.4 

GB 

300 

54.8 

59.7 

67.0 

73.2 

82.1 

83.8 

88.9 

92.7 

92.9 

94.4 

95.9 

95.9 

96.8 

97.0 

97.1 

97.4 

GE 

200 

54.8 

59.7 

67.0 

73.2 

82.1 

83.8 

89.0 

93.1 

93.5 

94.9 

96.5 

96.5 

97.7 

98.0 

98.4 

99.0 

GB 

100 

54.8 

59.7 

67.0 

73.2 

82.1 

83.8 

89.0 

93.1 

93.5 

94.9 

96.5 

96.5 

98.1 

90.3 

99.1 

99.9 

GB 

000 

54.8 

59,7 

67.0 

73.2 

82.1 

83.8 

89.0 

93.1 

93.5 

9.;  .9 

96.5 

96.5 

98.1 

98.3 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  880 
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OPSMTIIIO  LOCkTIOH  "h‘  PKRCBMTIiGB  FTOgUBICr  OF  OCCURFnCX  OF  CSILUa  VBKBUS  VISIBILITy 


USAFKTAC, 

,  ASHEVILLE  HC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  1 

niMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVBMS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  • 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOIfTH: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

CBILIHQ 

VISIBILITY  IN  STATUT8 

MILES 

IN 

08 

GB 

OB 

OB 

GB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

08 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

45.1 

47.8 

52.2 

54.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55,7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

(B 

20000 

49.2 

52.1 

57.2 

60.2 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62,0 

cs 

18000 

49.3 

52.2 

57.3 

60.3 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

OB 

16000 

49.3 

52.2 

57.3 

60.3 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

OB 

14000 

4.5 

52.5 

57.5 

60.5 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OB 

12000 

50.7 

54.0 

59.2 

62.3 

63.9 

63.9 

63.9 

64,0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OB 

10000 

52.0 

55.3 

60.9 

64.9 

66.8 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OB 

9000, 

52.0 

55.3 

61.0 

65.0 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

6'T.l 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE 

8000 

55.2 

56.8 

65.4 

69.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

7000 

55.8 

59.5 

66.1 

70.4 

72.3 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.0 

72.8 

GB 

6000 

56.2 

59.9 

66.7 

70.9 

73.1 

73.1 

73.6 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

5000 

57.7 

61.4 

68.3 

72.8 

75.1 

75.1 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

4500 

58.1 

61.9 

69.1 

73.6 

75.8 

75.8 

76.3 

76,4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

OB 

4000 

59.5 

63.3 

70,6 

75.5 

77.8 

77.8 

78,4 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

76.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

3500 

60.3 

64.4 

71.8 

76.9 

79.3 

79.3 

80.0 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GF 

:ooo 

62.3 

66.7 

74.5 

79.8 

82.6 

82.6 

83.3 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

2500 

62.6 

67.1 

75.0 

80.4 

83.7 

83.7 

84.4 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85,0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

2000 

63.8 

68.3 

76.3 

82.0 

85.4 

85.7 

86.3 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1600 

64.0 

68.6 

76.6 

82.4 

85.8 

86.1 

86,0 

87.3 

07.3 

87.4 

87.4 

07.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

1500 

64.7 

69.3 

77.5 

83.7 

87.2 

87.7 

88.4 

89.0 

09.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

1200 

65,5 

70.2 

70.5 

85.1 

89.7 

89.2 

90.1 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

1000 

65.5 

70.5 

78.9 

85.6 

99.4 

89.0 

90.9 

91.6 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

900 

65.6 

70.6 

79.1 

85.8 

89.6 

90.1 

91.1 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

eoo 

65.8 

70.8 

79.3 

86.3 

90.4 

90.9 

92.1 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

700 

65.8 

70.8 

79.6 

86.8 

91.3 

91.9 

93.1 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

600 

65.9 

71.0 

80.2 

87.7 

92.3 

93.1 

94.4 

95.5 

95.7 

95.8 

9:  .8 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

500 

65.9 

71.0 

80.3 

97.8 

92.8 

93.7 

95.1 

96.6 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

400 ; 

65.9 

71.0 

80.4 

88.0 

93.1 

94.1 

95.5 

97.5 

97.7 

98.1 

90.1 

90.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GE 

300 

65.9 

71.0 

80.4 

88.0 

93.1 

94.4 

95.8 

97.9 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

GE 

200 

65.9 

71.0 

80.4 

88.0 

93.1 

94.4 

95.8 

97.9 

90.5 

99.0 

99.1 

99.1 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GE 

100 

65.9 

71.0 

80.4 

88.0 

93.1 

94.4 

95.8 

97.9 

90.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

000 

65.9 

71.0 

80.4 

88.0 

93.1 

94.4 

95.8 

97.9 

98.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  915 
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OFERATINO  UX»TIOR  *A*  PBRCBHTAGB  FRBQUBUCY  OP  OCCUHRBHCB  OF  CBILIHG  VBRSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC  FBOH  HOUBLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT 

DBVBNS 

AIN  MA 

PBRIOO 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

SOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITT  IN  8TATUTB 

MILES 

IN 

GB 

IB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

i 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

44.1 

45.8 

48.9 

50.3 

50.5 

50.5 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

OB 

20000 

51.5 

53.8 

58.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

OB 

ISOOO 

52.1 

54.4 

58.6 

60.5 

60.7 

60.7 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

OB 

16000 

52. 1 

54.4 

58.6 

60.5 

60.7 

60.7 

60.9 

61.0 

61  .0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

OE 

14000 

52.4 

54.7 

58.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61,3 

61.3 

61.3 

GE 

12000 

53.8 

56.4 

61.0 

62.9 

63.4 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

OB 

10000 

55  3 

58.3 

63.0 

65.5 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

9000 

55.9 

58.6 

63.3 

65.7 

66.2 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OE 

8000 

57.9 

61.2 

66.4 

69.2 

69.8 

69.8 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

7000 

58.6 

62.1 

67.3 

70.1 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

6000 

58.8 

62.3 

67.7 

70.4 

71.1 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

5000 

60.5 

64.3 

70.0 

73.0 

73.8 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

OB 

4500 

61.1 

64.8 

70.5 

73.6 

74.3 

74.3 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

4000 

63.8 

67.5 

73.7 

77.0 

77.7 

77.7 

77.9 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

3500 

67.0 

70.8 

77.3 

80.7 

81.6 

81.6 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OE 

3000 

69.2 

73.6 

80.2 

83.9 

85.3 

85.3 

85.4 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

2500 

70.4 

74.8 

81.7 

85.4 

87.1 

87.1 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

2000 

72.0 

76.4 

83.4 

87.4 

89.3 

SO  4 

89.5 

90.0 

*>0.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

1800 

72.1 

76.6 

83.9 

87,8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

.  90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

1500 

72.6 

77.3 

84.6 

88.6 

90.9 

91  .2 

91.7 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

1200 

73.0 

78.0 

85.7 

90.2 

93.1 

93.4 

93,9 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

1000 

73.0 

78.0 

85.9 

90.4 

93.5 

93.9 

94.3 

94.8 

94.8 

95  .0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

900 

73.1 

78.1 

86.4 

90.9 

94.1 

94.4 

95.0 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

800 

73.6 

78.6 

87.1 

91.6 

95.1 

95.4 

96.1 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

700 

73.9 

78.9 

87.5 

92.0 

95.6 

95.9 

96.9 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

600 

73.9 

78.9 

87.6 

92.2 

95,8 

96.2 

97.1 

97,9 

97,9 

98.0 

98.0 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

500 

74.0 

79.1 

87.9 

92.7 

96.4 

96.7 

98.0 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

90.9 

98.9 

90.9 

GE 

400 

74.0 

79.1 

87.9 

92.9 

96.  7 

97.0 

98.4 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

300 

74.0 

79.1 

87.9 

92.9 

96.7 

97.0 

98.5 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

GE 

200 

74,0 

79.1 

87.9 

92.9 

96.7 

97.0 

98.5 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

100 

74.0 

79.1 

87.9 

92.9 

96.7 

97.0 

98.5 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

74.0 

79.1 

87.9 

92.9 

96.7 

97.0 

98.5 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  912 
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OPBRATINO  lOCATIOR  'A*  PBRCBRTAGB  PRSQUEHCr  OP  0CCURR8RCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBIlITy 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSBRVATluHS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  PORT  DBVENS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HDNTB: 

AUG 

HOURS: 

15-17 

CSILIRG 

VISIBILITY  'N 

STATUTE 

MILES 

Ilf  1 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.8 

46.7 

50.9 

51.9 

52.2 

52.3 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GB 

20000 

53.8 

56.4 

59.8 

61.1 

61.5 

61.7 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

18000 

54.2 

56.7 

60.1 

61.4 

61.9 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.  ^ 

GE 

16000 

54.2 

56.7 

60.1 

61.4 

61.9 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

14000 

55.3 

57.9 

61.3 

62.6 

63.1 

63.2 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB 

12000 

57.3 

GO.l 

63.5 

64.8 

65.3 

65.4 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GB 

10000 

59.8 

62.6 

66.0 

67.6 

66.2 

68.3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.’ 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

9000  j 

60.1 

63.0 

66.4 

68.0 

66.6 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69- 1 

6E 

0000 

64.2 

67.3 

71.7 

73.6 

74.2 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GE 

7000 

64.8 

68.0 

72.6 

74.8 

75.4 

75.5 

75.0 

75.8 

75.0 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

6000 

65.2 

68.3 

72.9 

75.1 

75.9 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

5000 

66.9 

70.1 

74.9 

77.4 

78.2 

78.3 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

4500 

67.4 

70.6 

75.4 

77.8 

78.9 

79.0 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

4000 

69.8 

73.0 

78.4 

81.1 

82.3 

82.4 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

3500 

72.0 

75.4 

80.9 

83.6 

85.0 

85.2 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

3000 

72.9 

76.8 

82.3 

85.1 

87.5 

87.9 

89.9 

89.1 

89.1 

89.3 

89.4 

>0.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89. 4 

GS 

2500 

73.9 

77.7 

83.8 

87.0 

89.9 

90.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GV 

2000 

74.7 

78.7 

04.9 

86.0 

91.2 

91.6 

92.0 

93.1 

93.1 

03.3 

9J  .6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

laoo 

75.1 

79.1 

85.3 

88.5 

91.7 

92.0 

93.3 

93.6 

93.6 

93.8 

94.0 

74.0 

94.0 

^4.0 

94.0 

94.0 

GB 

1500 

75.7 

79.0 

06.0 

09.2 

92.7 

93.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95,1 

95.1 

GB 

1200 

75.7 

80.0 

86.3 

89.4 

93  .0 

93.4 

94.7 

95.0 

95.0 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95. 1 

GB 

1000 

76.0 

60.2 

86.5 

89.7 

93  .2 

93.7 

95.0 

95.2 

95.2 

95.5 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

900 

76.0 

80.3 

86.8 

90.0 

93.7 

94.1 

95.4 

95.7 

95.7 

76.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

800 

76.0 

80.3 

86.9 

90.3 

94,0 

94.5 

96.1 

96.5 

96.5 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

700 

76.0 

80.3 

07.0 

90.4 

94.3 

94.7 

96.5 

96.8 

96.8 

97.3 

97.0 

9.  .8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

SCO 

76.0 

80.3 

87.0 

90.5 

94.4 

94.8 

66.6 

97.5 

97.5 

98.2 

00  7 

98.7 

98.7 

90.7 

00.7 

90.7 

GE 

500 

76.2 

80.5 

87.3 

90.9 

94.0 

95.3 

97.1 

98,0 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

400 

76.2 

80.5 

87 .3 

90.9 

94.6 

95.3 

97.1 

90.0 

98.0 

98.8 

09.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

GB 

300 

76.2 

80.5 

87.3 

90.9 

94.8 

95.3 

97,3 

98.4 

98.4 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

76.2 

00.5 

87.3 

90.9 

94.8 

95.3 

97.3 

98.4 

98.4 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

100 

76.2 

80.5 

87.3 

90.9 

94.6 

95.3 

97.3 

98.4 

98.4 

99.3 

99.8 

99  B 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

000  1 

76.2 

80.5 

07.3 

90.9 

94.6 

95.3 

97.3 

96.4 

98.4 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  853 
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OPBRATIRO  IfOCATlOII  *A*  PERCBHTAGB  FRSQUB9CY  OP  OCOmRSHCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSBRyATIOHS 


STATION 

NUMBER: 

744905 

STATION  NAME 

LST  TO  OTC: 

:  PORT  DEVENS  AIN  HA 

♦  5 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD: 

AUG  HOURS: 

HAY  80 

:  18-20 

-  APR  90 

CKTLING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

III 

j  GE 

GE 

GE  GE 

OB 

GE  SE  OB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

I  7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/e 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

50.7 

51.9 

53.7 

54.9 

56.2 

56,4 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GE 

20000 

58.5 

60.6 

63.6 

64.8 

66.1 

66.3 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67,0 

67.0 

67.0 

GE 

18000 

58.5 

60.6 

63.6 

64.8 

66.4 

66.6 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

16000 

58.5 

60.6 

63.6 

64.8 

66.4 

66.6 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

14000 

59.0 

61.1 

64.1 

65.4 

67.0 

67.1 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

GE 

12000 

63.1 

65.4 

66.4 

69.6 

71.2 

71.4 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

OE 

10000 

66.3 

68.6 

72.3 

73.9 

76.1 

76.3 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

9000 

66.4 

68.7 

72.6 

74.2 

76.5 

76.7 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GE 

8000 

69.6 

71.9 

76.1 

77.7 

80.0 

80.6 

81.6 

81.6 

81.6 

01.6 

81.6 

81.6 

81.6 

61.6 

81.6 

81.6 

GE 

7000 

70.1 

72.4 

76.7 

78.4 

80.7 

81.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

6000 

70.8 

73.1 

77.4 

79.5 

81.8 

82.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

5000 

72.1 

74.4 

78.8 

81.6 

83.9 

84.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

4500 

72.4 

74.7 

79.2 

82.0 

84.5 

85.2 

86.2 

86.2 

86.2 

06.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

66.2 

GE 

4000 

72.8 

75.1 

79.7 

62.5 

85.0 

85.7 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

3500 

73.3 

75.6 

80.6 

83.4 

86.0 

86.7 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

08.2 

88.2 

88.2 

GE 

3000 

74.2 

76.7 

81.8 

84.6 

87.6 

88.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

2500 

74.4 

77.0 

82.9 

05.9 

89.0 

89.8 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

2000 

74.6 

77.2 

83.0 

86.0 

89.2 

89.9 

92.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.1 

93.1 

GE 

1800 

74.6 

77.2 

83.0 

86.0 

89.2 

89.9 

92.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

1500 

74.6 

77.4 

83.2 

86.2 

89.8 

90.5 

93.1 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

1200 

74.6 

77.4 

83.2 

86.4 

89.9 

90.6 

93.5 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

1000 

74.6 

77.4 

83.4 

86.7 

90.3 

91.0 

94.0 

94.3 

94.3 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

900 

74.6 

77.4 

83.6 

86.9 

90.8 

91.5 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

800 

74.6 

77.4 

83.9 

87.5 

91.7 

92.4 

95.8 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

700 

74.6 

77.4 

83.9 

87,5 

91.7 

92,4 

95.8 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

G  : 

600 

74.6 

77.4 

03.9 

87.8 

92.6 

93.3 

96.8 

97.2 

9'. 2 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

500 

74.6 

77.4 

83.9 

88.2 

93.3 

94.0 

97.7 

90.1 

98.1 

98.0 

98.9 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400 

74.6 

77.4 

83.9 

88.2 

93.3 

94.0 

97.7 

98.2 

98.2 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

300 

74.6 

77.4 

03.9 

88.3 

93.5 

94.2 

97.9 

98.4 

98.4 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

74.6 

77.4 

83.9 

88.3 

93.5 

94.2 

97.9 

90.4 

98.4 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

74.6 

77.4 

83.9 

88,3 

93.5 

94.2 

97.9 

98.4 

98.4 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

74.6 

77.4 

83.9 

88.3 

93.5 

94.2 

97.9 

98.4 

98.4 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  566 
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OPKRATIIia  liOCATIdl  'A* 
USArerAC,  A4HKVILLB  NC 


PBRCEHTAGB  FRBQUBHCY  OF  OCCUBKEIICB  OF  CXILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  HOURLY  OBSBRVATICM8 


STATION  NUHB8R: 

744905 

STATION  RAMB:  FORT 

DEVENS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  IflCS 

♦  5 

NOirrH: 

ADO 

BOUBS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

I  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/B 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

55.8 

55.8 

57.7 

57.7 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

6B 

20000 

67.3 

69.2 

71.2 

71.2 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

18000 

67.3 

69.2 

71.2 

71.2 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

7: 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

16000 

67.3 

69.2 

71.2 

71.2 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

14000 

67.3 

69.2 

71.2 

71.2 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GS 

12000 

69.2 

71.2 

73.1 

73.1 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

10000 

75.0 

76.9 

73.8 

78.8 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

9000 

75.0 

76.9 

78.8 

78.8 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

02.7 

82.7 

82.7 

82. 7 

82. 7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

0000 

76.9 

78.8 

80.8 

80.8 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

7000 

76.9 

78.8 

80.8 

80.8 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

6000 

78.8 

80.8 

82.7 

82.7 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

5000 

78.8 

SO. 8 

82.7 

82.7 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

4500 

80.8 

82.7 

84.6 

84.6 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OE 

4000 

80.8 

82.7 

84.6 

84.6 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88. 5 

88.5 

88.5 

GE 

3500 

80.8 

82.7 

84.6 

84.6 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

3000 

1  80.8 

82.7 

84.6 

84.6 

90.4 

90.4 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

2500 

80.8 

82.7 

84.6 

84.6 

90.4 

90.4 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

2000 

00.8 

02.7 

84.6 

04.6 

90.4 

90.4 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

1800 

80.8 

82.7 

84.6 

84.6 

90.4 

90.4 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

1500 

80.6 

02.7 

84.6 

84.6 

90.4 

90.4 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

1200 

82  .7 

04.6 

86.5 

08.5 

94.2 

94.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

CE 

1000 

82.7 

84.6 

86.5 

83.5 

94.2 

94.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

900 

82.7 

84.6 

86.5 

88.5 

94.2 

94.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

BOO 

82.7 

84.6 

86.5 

88.5 

94.2 

94.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

700 

82.7 

84.6 

86.5 

88.5 

94.2 

94.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OR 

630 

82.7 

84.6 

86.5 

90.4 

96.2 

96.2 

98.1 

98.1 

98.1. 

98.1 

98.1 

98.1 

93.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

500 

82.7 

84.6 

86.5 

90.4 

96.2 

96.2 

98.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

82.7 

84.6 

86.5 

90.4 

96.2 

96.2 

98.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

82.7 

84.6 

86.5 

90.4 

96.2 

96.2 

98.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

82.7 

84.6 

86.5 

90.4 

96.2 

96.2 

98.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

82.7 

84.6 

86.5 

90.4 

96.2 

96.2 

90.1 

100.0 

100.0 

100.? 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

82.7 

84.6 

86.5 

90.4 

96.2 

96.2 

98.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  52 
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OPIRATIHO  LOCATIOM  *A*  PBRCEHTME  FBSQUBRCy  OP  OCCURRERCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBIUTI 

USAFEIKC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


STATIOM  HUfaERt  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVBRS  AIM  HA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CBILINO 

IN 

PENT 

1  GB 

1 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  OB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

43.9 

46.1 

49.6 

51.4 

53.0 

53.1 

53.7 

53.9 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

OB 

20000 

49.4 

52.2 

56.5 

58.9 

60.6 

60.8 

61.5 

61.7 

61.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

OB 

18000 

49.6 

52.4 

56.7 

59.1 

60.9 

61.1 

61.7 

62.0 

62.0 

62.1 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

OB 

16000 

49.6 

52.4 

56.7 

59.1 

60.9 

61.1 

61.7 

62.0 

62.0 

62.1 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

GB 

14000 

50.1 

52.8 

57.2 

59.6 

61.4 

61.6 

62.2 

62.4 

62.5 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

6B 

12000 

51.8 

54.8 

59.3 

61.7 

63.6 

63.9 

64.5 

64.8 

64.9 

64.9 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

GE 

10000 

54.0 

56.9 

61.8 

64.7 

66.9 

67.2 

68.0 

68.2 

68.3 

68.4 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

9000 

54.2 

57.2 

62.1 

65.0 

67.3 

67.5 

68.3 

68.6 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

GE 

8000 

57.1 

60.5 

66.0 

69.1 

71.5 

71.8 

72.6 

73.0 

73.0 

73.2 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

7000 

57.8 

61.2 

66.8 

70.1 

72.5 

72.9 

73.7 

74.0 

74.1 

74.3 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

GE 

6000 

58.2 

61.6 

67.3 

70.6 

73.1 

73.5 

74.4 

74.8 

74.8 

75.0 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

GB 

5000 

59.7 

63.2 

69.0 

72.6 

75.3 

75.6 

76.5 

77.0 

77.0 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

GE 

4500 

60.2 

63.7 

69.7 

73.2 

76.0 

76.4 

77.3 

77.8 

77.9 

78.0 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

GE 

4000 

61.7 

65.2 

71.5 

75.3 

78.1 

78.5 

79.5 

80.2 

80.3 

80.4 

00.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

3500 

63.0 

66.7 

73.1 

77.1 

80.0 

80.4 

81.5 

82.2 

82.3 

82.4 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

3000 

64.2 

68.2 

74.8 

78.9 

82.3 

82.8 

84.1 

84.9 

84.9 

85.2 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

GE 

2500 

64.9 

68.9 

75.8 

80.0 

83.8 

84.2 

85.6 

86.4 

86.5 

86.7 

86.9 

86. 9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GE 

2000 

65.8 

69.9 

76.8 

01.2 

85.1 

05.6 

87.1 

88.0 

88.1 

88.3 

88. 6 

88.6 

68.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

1800 

66.0 

70.1 

77.1 

81.5 

85.5 

86.0 

87.6 

88.4 

88.5 

88.7 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

GE 

1500: 

66.5 

70.7 

77.8 

82.3 

86.6 

87.2 

88.9 

89.7 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

GE 

1200; 

67.0 

71.3 

78.6 

63.4 

07.9 

88.6 

90.3 

91.2 

91.3 

91 .6 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

1000 

67.1 

71.6 

79.9 

83.8 

88.5 

89.1 

91.1 

92.0 

92.1 

92.5 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

GE 

900 

67.3 

71.7 

79.2 

84.1 

88.9 

89.5 

91.5 

92.5 

92.6 

93.0 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

800 

67.4 

71.9 

79.5 

84.5 

89.5 

90.1 

92.3 

93.3 

93.4 

93  .0 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

GB 

700 

67.5 

72.0 

79.8 

84.8 

89.9 

90.6 

92.9 

94.0 

94.1 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

GB 

600 

67.6 

72.1 

80.0 

85.2 

90.5 

91.3 

93.8 

95.1 

95.2 

95.7 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

GE 

500 

67.7 

72.2 

80.3 

85.5 

91.1 

91.9 

94.5 

96.0 

96.2 

96.8 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

GE 

400 

67.7 

72.3 

80.3 

85.7 

91.3 

92.2 

94.9 

96.6 

96.6 

97.4 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

GE 

300 

67.7 

72.3 

80.3 

05.7 

91.4 

92.2 

95.1 

96.9 

97.0 

97  .8 

98.3 

98.4 

96.9 

98.9 

99.0 

00.2 

GE 

200 

67.7 

72.3 

80.3 

85.7 

91.4 

92.2 

95.1 

97.0 

97.2 

98.0 

98.5 

98.5 

99.2 

99.3 

99.5 

99.7 

GB 

100 

67.7 

72.3 

80.3 

85.7 

91.4 

92.2 

95.1 

97.0 

97.2 

90.0 

98.5 

98.6 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

GB 

000 

67.7 

72.3 

80.3 

85.7 

91.4 

92.2 

95.1 

97.0 

97.2 

98.0 

98.5 

90.6 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4  385 
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OPERATIHO  LOCATIOH  'A* 
U3APBZAC,  ASraVILLB  IIC 


PBRCBTEAGB  FREgUBRCY  OP  OCCUIWBICX  OP  CBILIHG  VEBSUS  VISIBILITY 
FBOH  BOUBLY  OBSBRVATIOHS 


STAIIOH  IIUMBBR:  744905  STATIOH  tUMB:  FORT  DBVBIS  AIH  MA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  BO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MOIITB:  SEP  SOURS:  00-02 


CBILIRQ 

VISIBILITY  IN 

STATtfl* 

MILES 

IN 

I  GB 

gb 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

GE  20000 

GE  18000 

OB  16000 

GE  14000 

GE  12000 

GE  10000 

GE  9000 

GE  8000 
GE  7000 

GE  6000 

aa  5000 

QB  4500 
GE  4000 
OB  3500 
GE  3000 

GR  2500 

GS  2000 

GE  1000 

GE  1500 

25.0 

25.0 

25  .0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

GB  1200 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50,0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE  1000 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

0.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB  900 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE  800 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50,0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

OB  7C0 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

;e  60C 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.  n 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE  500 

25.0 

25.0 

25.0 

50,0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE  400 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  300 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

200.0 

100.0 

200.0 

200.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  100 

25.0 

1 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

25.0 

25.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4 
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OPBRATma  LOCATION  -A*  PKRCBIfTAOB  FRBQUBIICY  OP  OCCURRBNCB  OP  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 

U8APBTAC,  ASHEVILLE  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FC»T  OBVBNS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  HAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

03-05 

CEILim 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GB 

G8 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

38.0 

38.0 

41.2 

43.3 

46.0 

46.5 

47.6 

48.7 

48.7 

49.7 

49.7 

50.3 

51.3 

51.3 

52.9 

54.0 

08 

20000 

38.5 

38.5 

41.7 

43.9 

47.1 

47.6 

48.7 

49.7 

49.7 

50.8 

50. B 

51.3 

52.4 

52.4 

54.0 

55.1 

08 

18000 

38.5 

38.5 

41.7 

43.9 

47.1 

48.1 

49.2 

50.3 

50.3 

51.3 

51.3 

51.9 

52.9 

52.9 

54.5 

55.6 

OB 

16000 

38.5 

38.5 

41.7 

43.9 

47.1 

48.1 

49.2 

50.3 

50.3 

51.3 

51.3 

51.9 

52.9 

52.9 

54.5 

55.6 

OE 

14000 

38.5 

38.5 

41.7 

43.9 

47.1 

48.1 

49.2 

50.3 

50.3 

51.3 

51.3 

51.9 

52.9 

52.9 

54.5 

55.6 

6B 

12000 

38.5 

38.5 

41.7 

43.9 

47.6 

48.7 

49.7 

SO. 8 

50.8 

51.9 

51.9 

52.4 

53.5 

53.5 

55.1 

56.1 

GB 

10000 

40.6 

41.2 

44.9 

47.1 

50.8 

51.9 

52.9 

54.0 

54.0 

55.1 

55.1 

55.6 

56.7 

56.7 

58.3 

59.4 

GE 

9000 

40.6 

41.2 

44.9 

47.1 

50.8 

51.9 

52.9 

54.0 

54.0 

55.1 

55.1 

55.6 

56.7 

56.7 

58.3 

59.4 

GB 

8000 

42.8 

43.3 

47.1 

49.2 

53.5 

54.5 

55.6 

56.7 

56.7 

57.8 

57.8 

58.3 

59.4 

59.4 

61.0 

62.0 

GB 

7000 

44.4 

44.9 

48.7 

50.8 

55.1 

56.1 

57.2 

58.3 

58.3 

59.4 

59.4 

59.9 

61.0 

61.0 

62.6 

63.6 

GB 

6000 

44.4 

44.9 

48.7 

50.8 

55.1 

56.1 

57.2 

58.3 

58.3 

59.4 

59.4 

59.9 

61.0 

61.0 

62.6 

63.6 

08 

5000 

45.5 

46.0 

49.7 

52.4 

56.7 

57.8 

58.8 

60.4 

60.4 

61.5 

61.5 

62.0 

63.1 

63.1 

64.7 

65.8 

08 

4500 

45.5 

46.0 

49.7 

52.4 

57.2 

58.3 

59.4 

61.0 

61.0 

62.0 

62.0 

62.6 

63.6 

63.6 

65.2 

66.3 

GB 

4000 

47.1 

47.6 

51.3 

55.1 

59.9 

61.0 

62.0 

63.6 

63.6 

64.7 

64.7 

65.2 

66.3 

66.3 

67.9 

69.0 

GB 

3500 

48.1 

48.7 

52.4 

56.1 

61.0 

62.0 

63.1 

64.7 

64.7 

65.8 

65.8 

66.3 

67.4 

67.4 

69.0 

70.1 

GE 

3000 

49.7 

50.3 

54.5 

58.8 

64.2 

65.2 

66.3 

67.9 

67.9 

69.0 

69.0 

69.5 

70.6 

70.6 

72.2 

73.3 

GB 

2500 

50.3 

50.8 

55.1 

59.4 

64.7 

65.8 

66.8 

68.4 

68.4 

69.5 

69.5 

70.1 

71.1 

71.1 

72.7 

73.8 

GE 

2000 

51.9 

52.4 

56.7 

61.5 

66.8 

67.9 

69.5 

71.1 

71.1 

72.2 

72.2 

72.7 

73.8 

73.8 

75.4 

76.5 

GE 

1800 

51.9 

52.4 

57.2 

62.0 

67.9 

69.0 

70.6 

72.2 

72.2 

73.3 

73.3 

73.8 

.74.9 

74.9 

76.5 

77.5 

GE 

1500 

52.4 

52.9 

58.8 

64.2 

70.6 

71.7 

73.3 

74.9 

74.9 

75.9 

75.9 

76.5 

•  77.5 

77.5 

79.1 

80.2 

GE 

1200 

52.9 

54.0 

60.4 

65.8 

72.2 

73.3 

74.9 

76.5 

76.5 

77.5 

77.5 

78.1 

79.1 

79.1 

80.7 

81 .8 

GE 

1000 

52.9 

54.0 

60.4 

65.8 

72.2 

73.3 

75.9 

77.5 

77.5 

78.6 

73.6 

79.1 

80.2 

80.2 

81.8 

82.9 

GE 

900 

52.9 

54.0 

60.4 

65.8 

72.2 

73.3 

75.9 

77.5 

77.5 

78.6 

78.6 

79.1 

80.2 

80.2 

81.8 

82.9 

GB 

800 

52.9 

54.0 

61.0 

66.3 

72.7 

73.8 

76.5 

78.1 

78.1 

79.1 

79.1 

79.7 

80.7 

80.7 

82.4 

83.4 

GE 

700 

52.9 

54.0 

61.0 

66.8 

73.3 

74.1 

77.0 

78.6 

78.6 

80.2 

80.2 

80.7 

81.8 

81.8 

83.4 

64.5 

GE 

600 

52.9 

54  .0 

61.0 

67.4 

74.3 

75.4 

78.1 

79.7 

79.7 

81.3 

81.3 

81.8 

82.9 

62.9 

84.5 

85.6 

GE 

500 

53.5 

54.5 

61,5 

67.9 

76.5 

77.5 

80.2 

81  .8 

82.4 

84.0 

84.0 

84.5 

86.1 

86.1 

87.7 

66.6 

GB 

400 

53.5 

54.5 

62.0 

68.4 

77.0 

78.1 

83.4 

85.0 

85.6 

87  .2 

87.7 

ee.2 

89.8 

89.8 

91.4 

92.5 

GE 

300 

53.5 

54.5 

62.0 

68.4 

77.5 

78.6 

84.0 

85.6 

86.1 

88.2 

68. 8 

89.3 

90.9 

90.9 

92.5 

93.6 

GE 

200 

53.5 

54.5 

62.0 

68.4 

77.5 

78.6 

84.0 

85.6 

86.1 

89.3 

90.4 

90.9 

92.5 

92.5 

94.1 

96.3 

GE 

100 

53.5 

54.5 

62.0 

68.4 

77.5 

78,6 

84.0 

85.6 

86. 1 

89.3 

90.9 

92.0 

93.6 

93.6 

96.3 

98.9 

GE 

000 

53.5 

54.5 

62.0 

68.4 

77.5 

78.6 

84.0 

85.6 

86.1 

89.3 

90.9 

92.0 

93.6 

93.6 

96.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  187 
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OPBUTinO  LOCKTIOH  *A’  PBRCBITA(3  FREQUBMCY  OP  OCCURtBIICB  OP  CEILiaO  VERSUS  VISIBILITY 


USAPIXAC, 

,  ASBBVILLB  HC 

FROM 

BOURLT 

OBSERVATTOHS 

STATION  1 

lUKBBR: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  0BVBR8 

AIH  MB 

PERIOD 

OP  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

*  5 

HOWTB: 

SEP 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IH  STATUTB 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

FB8T 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

39.8 

40.8 

43.8 

45.9 

48.5 

48.7 

49.9 

50.8 

50.8 

51.6 

51.8 

51.9 

52.4 

52.4 

52.8 

53.6 

GB 

20000 

42.9 

44.4 

48.2 

51.0 

53.6 

53.8 

55.0 

55.9 

55.9 

56.7 

56.8 

57.0 

57.5 

57.5 

58.1 

58.8 

GB 

ISOOO 

43.5 

45.0 

48.8 

51.6 

54.2 

54.4 

55.6 

56.5 

56.5 

57.3 

57.5 

57.6 

58.1 

58.1 

58.7 

59.4 

<3B 

16000 

43.5 

45.0 

48.8 

51.6 

54.2 

54.4 

55.6 

56.5 

56.5 

57.3 

57.5 

57.6 

58.1 

58.1 

58.7 

59.4 

GB 

14000 

44.0 

45.5 

49.3 

52.1 

54.7 

54.9 

56.1 

57.1 

57.1 

57.9 

58.1 

58.2 

58.7 

58.7 

59.3 

60.0 

GB 

12000 

44.8 

46.3 

50.9 

53.9 

56.6 

56.8 

58.1 

59.3 

59.3 

60.1 

60.2 

60.4 

60.8 

60.8 

61.5 

62.2 

GB 

10000 

47.4 

48.8 

53.6 

57.0 

59.8 

60.1 

61.5 

63.0 

63.0 

63.9 

64.0 

64.1 

64.6 

64.6 

65.2 

65.9 

GE 

9000 

47.5 

49.0 

53.7 

57.1 

60.0 

60.4 

61.7 

63.3 

63.3 

64.1 

6^  .2 

64.4 

64.8 

64.8 

65.5 

66.2 

GB 

eooo 

49.9 

51.5 

56.5 

60.4 

63.5 

63.9 

65.5 

67.2 

67.2 

68.2 

68.4 

68.5 

69.0 

69.0 

69.6 

70.3 

GB 

7000 

51.4 

53.0 

58.2 

62.1 

65.2 

65-6 

67.2 

66.8 

68.6 

69.9 

70.1 

70.2 

70.7 

70.7 

71.3 

72.0 

GE 

6000 

51.9 

53.5 

58.7 

62.5 

65.7 

66.1 

67.6 

69.3 

69.3 

70.4 

70.5 

70.7 

71.2 

71.2 

71.8 

72.5 

GB 

5000 

53.5 

55.0 

60.2 

64.1 

67.4 

67.8 

69.3 

71.0 

71.0 

72.1 

72.2 

72.4 

72.8 

72.8 

73.5 

74.2 

GB 

4500 

54.3 

55.9 

61.2 

65.1 

68.4 

68.7 

70.3 

72.0 

72.0 

73.1 

73.2 

73.3 

73.8 

73.8 

74.4 

75.2 

GB 

4000 

55.0 

56.6 

62.1 

66.2 

69.5 

69.8 

71.5 

73.2 

73.2 

74.3 

74.5 

74.7 

75.2 

75.2 

75.8 

76.5 

GB 

3500 

55.5 

57.1 

62.5 

66.7 

70.1 

70.4 

72.1 

73.8 

73.8 

74.9 

75.2 

75.3 

75.8 

75.8 

76.4 

77.1 

GE 

3000 

56.2 

57.8 

63.9 

68.0 

71.4 

71.8 

73.6 

75.3 

75.3 

76.4 

76.6 

76.7 

77.2 

77.2 

77.8 

78.5 

GE 

2500 

56.5 

58.2 

64.2 

68.4 

71.8 

72.1 

73.9 

75.6 

75.6 

76.7 

77.0 

77.1 

77.6 

77.6 

78.2 

78.9 

GE 

2000 

56.8 

58.5 

64.7 

69.2 

72.6 

73.1 

75.0 

76.7 

77.0 

78.1 

70.3 

78.4 

78.9 

78.9 

79.5 

80.2 

GB 

1800 

56.8 

58.5 

64.7 

69.3 

72.7 

73.2 

75.2 

76.8 

77.1 

78.2 

78.4 

78.5 

79.0 

79.0 

79.6 

80.4 

GB 

1500 

57.2 

59.0 

65.3 

70,1 

73.7 

74.3 

76.2 

77.9 

78.2 

79.4 

79.6 

79.8 

80.2 

BO. 2 

80.8 

81.6 

OB 

1200 

57.6 

59.5 

66.3 

71.4 

75,0 

75.6 

77.8 

79.5 

79.8 

81.0 

81.2 

81.3 

81.8 

01. B 

82.4 

83.3 

GE 

1000 

57.8 

59.8 

66.5 

71.6 

75.4 

76.0 

78.2 

79.9 

80.1 

81.5 

81.7 

81.8 

82.3 

82.3 

82.9 

83.8 

GE 

900 

57.8 

59.8 

66.7 

71.8 

75.6 

76.2 

78.4 

80.1 

80.4 

81.7 

81.9 

82.1 

82.5 

82.5 

83.2 

84.0 

GB 

800 

58.5 

60.5 

67.9 

73.1 

77.5 

78.1 

80.4 

82.1 

82.3 

83.6 

84.0 

84.1 

84.6 

84.6 

85.2 

86.1 

GB 

700 

59.0 

61.0 

68.8 

74.3 

78.7 

79.4 

81.7 

83.4 

83.6 

85.1 

85.5 

85.6 

86.1 

86.1 

86.7 

87.5 

GB 

600 

59.0 

61.0 

69.0 

74.7 

79.4 

80.1 

82.7 

84.6 

84.8 

86.7 

07  .0 

07.2 

87.6 

87.6 

88.2 

89.1 

GE 

500 

59.2 

61.1 

69.1 

75.3 

80.2 

81,0 

84.1 

86.1 

86.4 

88.2 

88.6 

88.7 

89.7 

09.7 

90.3 

91.2 

GB 

400 

59.2 

61.1 

69.3 

75.5 

80.7 

81.6 

84.7 

87.4 

88.0 

90.0 

91.4 

91.5 

92.7 

92.7 

93.3 

94.2 

GB 

300 

59.2 

61.1 

69.3 

75.5 

81.0 

81.8 

85.2 

87.9 

88.5 

91.5 

92.5 

92.6 

94.2 

94.2 

95.0 

95.9 

GB 

200 

59.2 

61.1 

69.3 

75.5 

81.0 

81 .6 

85.2 

87.9 

08.5 

91.5 

92,7 

93.0 

94.5 

94.7 

96.0 

97,6 

GB 

100 

59.2 

61.1 

69.3 

75.5 

81.0 

81.8 

85.2 

87.9 

80.5 

91.5 

92.7 

93.0 

94.5 

94.8 

97.5 

99.0 

GE 

000 

59.2 

61.1 

69.3 

75.5 

81.0 

81.8 

05.2 

87,9 

88.5 

91.5 

92.7 

93.0 

94.5 

94.8 

97  .6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  825 
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OPERATina  UXTATIOH  *A' 
Uawmc,  ASHBVILLB  RC 


PBRCRirrAaB  frequercy  op  occumkrce  of  csiliro  versus  visibility 

FROM  BOURLY  OBSBRVKTIORS 


STRTIOH  RUMBER:  744905  STKTIOH  RM4E:  FORT  SEVERS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

09-11 

CBILlNa 

VISIBILITlf  IB 

STATVTB 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

48.6 

50.5 

52.8 

54.4 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

20000 

53.0 

55.6 

58.5 

60.1 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OE 

18000 

53.9 

56.5 

59.5 

61.0 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

160C0 

53.9 

56.5 

59.5 

61.0 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

OB 

14000 

54.3 

56.9 

59.8 

61.4 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

OB 

12000 

55.8 

58.5 

61.5 

63.2 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

10000 

57.  j 

60.2 

63.3 

65.0 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

o6.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GE 

9000 

57.9 

60.8 

64.2 

66.0 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GE 

8000 

60.9 

64.1 

68.4 

70.7 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

G£ 

7000 

62.0 

65.4 

69.7 

72.2 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

6000 

62.6 

66.0 

70.3 

72.9 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

5000 

63.9 

67.3 

71.7 

74.3 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

4500 

64.3 

67.8 

72.2 

74.8 

75.7 

75.8 

75,9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

08 

4000 

65.5 

69.1 

73.5 

76.1 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

3500 

66.2 

69.9 

74.3 

76.9 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3000 

67.3 

71.0 

75.4 

78.0 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

2500 

67.5 

71.3 

75.7 

78.3 

79.3 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

2000 

68.4 

72.2 

76.7 

79.4 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

bO.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

1800 

68.5 

72.3 

76,9 

79.6 

00.8 

80.9 

81.0 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

1500 

6P  b 

’2.7 

77.6 

00.8 

82.2 

82.3 

82.6 

82.7 

82.8 

83 . 1 

83.1 

83.1 

83.1 

03.1 

83,1 

03.1 

GE 

1200 

6.  .8 

J.9 

79.0 

02.5 

84.0 

84.1 

84.5 

84.6 

84.7 

85  .0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

1000 

70.6 

75.0 

80,3 

03.9 

85.5 

85.7 

06.1 

86.3 

86.4 

86.7 

86.7 

06.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

900 

70.9 

75.2 

80.7 

84.2 

86.1 

06.5 

87.0 

87.1 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

07.7 

87.7 

GE 

800 

71.6 

75.9 

82.0 

85.5 

87.8 

88.4 

89.0 

89.5 

89.6 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OE 

700 

71.6 

75.9 

82.5 

86.3 

88.9 

89.5 

90.3 

90.9 

91.0 

f'1.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

600 

71.6 

75.9 

82.6 

86.8 

89.8 

90.4 

91.9 

92.7 

92.8 

j3.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

500 

71.6 

76.1 

82.7 

07.4 

90.5 

91.1 

93.2 

94.2 

94.4 

95.3 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

400 

71.6 

76.1 

82.7 

87.7 

90.8 

91.4 

94.1 

95.3 

95.5 

96.7 

97.2 

97.2 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

300 

71.6 

76.1 

82.7 

87.7 

90.0 

91.5 

94.3 

96.0 

96.2 

97.5 

98.1 

98.1 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

200 

71.6 

76.1 

82.7 

87.7 

90.0 

91.5 

94.3 

96.0 

96.2 

97.5 

98.7 

98.8 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

GE 

100 

71.6 

76.1 

82.7 

87.7 

90.8 

91 .5 

94.3 

96.0 

96.2 

97.5 

90.7 

98.8 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

000 

71.6 

76.1 

82.7 

87.7 

90.0 

91.5 

94.3 

96.0 

96.2 

97.5 

98.7 

98.8 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSBRVATIORS  844 
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GPKMTIMa  ItOCATIOM  *A' 
USAPRAC,  ASBEVILLB  NC 


PBKCWTAOK  FuaguncT  OP  occumna  op  csiliho  vkrsus  visiBii.rrr 

PROM  BOUALY  OBSBtVATIOIIS 

STATION  NUMBBR:  744905  STATION  NAMB;  FORT  DBVENS  AIN  MA  PBRIGO  OP  RBCORO:  MAY  80  •  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTS:  SEP  NOUNS;  12-14 


CBILING  VISIBILITY  IN  STATUTS  MILXS 


IN  1 

psrr  ] 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

J 

CB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

G8 

3/0 

GB 

1/4 

GB 

0 

no  CBIL 

46.3 

48.1 

49.3 

50.2 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

3B  20000 

52.1 

54.3 

55.6 

56.5 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.0 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

3B  18000 

53.1 

55.6 

56.9 

57.8 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

50.1 

58.1 

58.1 

SB  16000 

53.4 

55.9 

57.2 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

3B  14000 

53.8 

56.3 

57.6 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

ES  12000 

1 

55.5 

58.0 

60.0 

60.9 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

OB  10000 

57.6 

60.3 

62.4 

63.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

3E  9000 

58.1 

60.8 

62.9 

63.9 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

SB  8000 

61.3 

64.3 

66.5 

67.7 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

3B  7000 

62.5 

65.7 

68.1 

69.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

TS  6000 

63.2 

66.4 

68.8 

70.0 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

n  5000 

64.5 

67.9 

70.7 

71.9 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

a  4500 

65.1 

68.6 

71.4 

72.6 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

n  4000 

68.3 

71.9 

74.6 

75.8 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

a  3500 

70.5 

74.1 

77.1 

78.3 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.3 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

a  3000 

73.4 

77.1 

80.0 

81.2 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

a  2500 

74.8 

78.5 

81.6 

82.9 

83.4 

83.6 

83.6 

84.0 

84.0 

64.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

J£  2000 

75.4 

79.3 

83.3 

84.6 

85.3 

85.5 

85  .6 

86.0 

86. 0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

3E  1800 

75.4 

79.6 

83.6 

84.9 

85.7 

86.0 

86.1 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

3E  1600 

76.1 

80.9 

85.3 

86.8 

87  .6 

88.0 

88.2 

88.6 

88.6 

88.7 

P8.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

3B  1200 

77.6 

82.3 

86.7 

08.2 

89.2 

89.5 

89.8 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

3E  1000 

77.8 

82.5 

87.4 

89.3 

90.4 

90,7 

91.0 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

7B  900 

78.0 

83.0 

88.1 

90.5 

91 .8 

9?,  2 

92.5 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

a  800 

78.5 

03.5 

88.7 

91.1 

92.8 

93.1 

93.6 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

a  700 

78.5 

83.5 

88.7 

91.6 

93.7 

94.1 

95.0 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

;b  ^>00 

}  .  .6 

83.7 

89.0 

91.9 

94.4 

94.8 

95.8 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

7E  500 

78.7 

83.8 

89.1 

92.2 

95.1 

95.7 

96.9 

97.6 

97  .7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

;b  400 

78.7 

83.8 

89.1 

92.3 

95.5 

96,1 

97.4 

90.2 

98.3 

98.6 

'>9.7 

90.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

7B  300 

78.7 

83.8 

89.1 

92.3 

95.5 

96.1 

97.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

IB  200 

78.7 

83.8 

09.1 

92.3 

95.5 

96.1 

97  .5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a  100 

78.7 

83.8 

89.1 

92.3 

95,5 

96.1 

97.5 

90.7 

90.8 

99.0 

99.2 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

7B  000 

78.7 

93.0 

89.1 

92.3 

95.5 

96.1 

97.5 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  842 
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OraBATinO  LOCATION  *A*  PERCnTTAGB  FREQUniCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOII  mJMBBR: 

744905 

STKTiail  HAMB:  PORT  DBVBRS 

AIN  MA 

PERIOD 

CP  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTCj 

♦  5 

HOHTB: 

SEP 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILm  IR 

STATUTB 

HI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CSIL 

49.1 

51.3 

52.6 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GB 

20000 

55.4 

57.7 

59.1 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OB 

18000 

56.5 

58.8 

60.3 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

16000 

56.8 

59.1 

60.5 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

31.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

14000 

57.9 

60.3 

61.7 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GB 

12000 

59.7 

62.2 

64.1 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB 

10000 

62.7 

65.1 

67.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

9000 

64.1 

66.5 

68.6 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

6000 

67.8 

70.4 

72.6 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

7000 

68.3 

71.3 

73.6 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

6000 

69.5 

72.6 

74.9 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

5000 

70.1 

73.3 

75.6 

77.2 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

4500 

70.5 

73.7 

76.0 

77.6 

77,8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OB 

4000 

73.2 

76.7 

79.0 

80.6 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OR 

3500 

74.5 

77.9 

80.3 

81.9 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

1000 

77.3 

80.8 

83.3 

85.1 

85.5 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

2500 

78.3 

81.9 

84.9 

86.0 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

2000 

78.6 

82.3 

85.8 

07.9 

08.8 

09.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

1800 

79.0 

82.7 

86.3 

00  .6 

09.5 

90.0 

90.1 

90.3 

90 . : 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

1500 

79.6 

83.5 

87.1 

09.4 

90.4 

90.9 

91.4 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

1200 

80.0 

64.1 

07.7 

90.0 

91.2 

91  ,7 

92.4 

92.7 

92.8 

92.0 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.0 

GE 

1000 

80.1 

84.6 

80.5 

90.0 

92.1 

92.6 

93.3 

93.6 

93.? 

93.7 

93.8 

93.8 

93.0 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

900 

80.3 

84.9 

88.7 

91.0 

92.4 

92.9 

93,8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

eoo 

80.4 

85.0 

88.0 

91.2 

93.2 

93.7 

94.6 

95.1 

95.  J 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

700 

80.4 

85.0 

89.0 

91.7 

94.0 

94.6 

95.6 

96.3 

96.4 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

600 

80.5 

85.1 

89.1 

91.8 

94.1 

94.7 

95.0 

96-7 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

500 

80.6 

85.3 

09.4 

92.1 

94.7 

95.5 

96.5 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

.E 

400 

80.6 

85.3 

89.4 

92.2 

95,0 

95.8 

96.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

300 

80.6 

85.3 

89.4 

92.2 

95.3 

96.0 

97.4 

98.7 

96.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

200 

80.6 

85.3 

89.4 

92.2 

95.3 

96.0 

97.6 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

80.6 

85.3 

89.4 

92.2 

95.3 

96.0 

97.6 

98.0 

99,0 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

80.6 

85.3 

89.4 

92.2 

95.3 

96.0 

97.6 

98.8 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TCTTAI.  HIJMRFR  OF 
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OPBUTIira  lOCATICII  'A*  PBRCBHTAOS  FIOgUBMCT  OF  OCCUmiRCX  OF  CBILIKO  VERSUS  VISIBILITT 

USAFBTAC,  ASHEVILLB  SC  FROM  fK)URl.T  OBSERVATIONS 


STATION  1 

lUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  OEVEHS 

Allf  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

L3T 

TO  UTCs 

♦  5 

HOIfTB: 

SBP 

Bcxms: 

18-20 

CEILIR6 

VISIBILITY  IB 

STAIVTB 

MILES 

IN 

OB 

GB 

OE 

GB 

GB 

SB 

GE 

OB 

GB 

GB 

CB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

* 

m 

CBIL 

53.1 

55.2 

57.4 

58.4 

56.6 

56.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

56.9 

58.9 

58.9 

GB 

20000 

58.2 

60.3 

62.9 

63.8 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

CB 

18000 

58.9 

61.0 

63.7 

64.6 

64.8 

64.8 

65  .0 

65.0 

65.0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

OB 

ISOOO 

59.1 

61.2 

63.8 

64.8 

65.0 

65.0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

OB 

14000 

60.1 

62.1 

64.8 

65.7 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

12000 

62.1 

64.2 

67.6 

68.5 

68.7 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

OB 

10000 

63.7 

65.7 

69.1 

70.4 

70.8 

70.8 

71.2 

71.2 

71,2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OE 

9000: 

64.2 

66.3 

69.7 

71.0 

71.4 

71.4 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

8000 

66.1 

68.2 

71.6 

72.9 

73.6 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

7000 

66.7 

66.9 

72.9 

74.2 

75.0 

75.1 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

6000 

67.6 

70.1 

74.0 

75.3 

76.1 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

5000 

69.5 

71.8 

76.3 

77.6 

78.3 

78.5 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1  A 

OB 

4500 

69.7 

72.1 

76.6 

78.0 

78.7 

78.9 

79.3 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5  1 

IP 

as 

4000 

70,6 

73.4 

78.3 

79.7 

80.8 

81.0 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5  ^ 

OB 

3500 

71.4 

74.2 

79.5 

81.0 

82.1 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

3000 

74.2 

77.0 

82.7 

84.4 

85.5 

85.7 

86.1 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

2500 

76.3 

79.3 

85.5 

87.2 

88.3 

88.5 

89.1 

89.3 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

09.6 

89.6 

89.6 

OB 

2000 

77.0 

80.0 

86.6 

88.3 

89.5 

09.6 

91.0 

91.1 

91.1 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

1800 

77.0 

00.0 

86  .6 

08.3 

09.5 

89.6 

91.0 

91.1 

91.1 

91.5 

91 .5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

1500 

77.0 

80.0 

86.6 

88.3 

89.5 

89.6 

91 .0 

91.3 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

1200 

77.0 

80.0 

86.6 

08.5 

89.8 

90.0 

91.9 

92.3 

92.3 

92.7 

92  .7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1000 

77.0 

80.0 

87.0 

88.9 

90.4 

90.6 

92.5 

92.8 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

900 

77.0 

00.4 

87.4 

89.3 

90.0 

91.0 

93.0 

93,4 

93.4 

93.0 

93.0 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

800 

77.0 

80.4 

87.4 

89.3 

90.0 

91.0 

93  .0 

93.4 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

700 

77.0 

80.4 

87.4 

89.3 

90.8 

91.0 

93.6 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

CB 

600 

77.0 

80.4 

87.4 

89.3 

91.1 

91.3 

94.5 

95.3 

95.3 

15.9 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

• 

GB 

500 

77.0 

80.4 

87.4 

09.5 

91.3 

91.5 

94.7 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.0 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

400 

77.0 

80.4 

87.4 

89.8 

91.7 

91.9 

95.3 

96.0 

96.0 

96.6 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

300 

77.0 

80.4 

87.4 

89.8 

91.7 

91.9 

95.5 

96.4 

96.4 

97.4 

97.6 

97.7 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

200 

77.0 

80.4 

87.4 

89.8 

91.7 

91.9 

95.7 

96.8 

96.0 

97.9 

98.3 

98.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

- 

GB 

100 

77.0 

80.4 

87.4 

89.8 

91.7 

91.9 

95.7 

96.8 

96.8 

97.9 

98.3 

98.5 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

GB 

000 

77.0 

80.4 

87.4 

89.8 

91.7 

91.9 

95.7 

96.8 

96.8 

97.9 

98.3 

90.5 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  531 
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OPgRATIira  LOCATIOH  ‘A*  PERCSmAOB  FRBQUBMCY  GP  OCCUSIIEMCS  OP  CSILIRO  VERSUS  VISIBILITr 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  SC  FROM  HOURLY  CeSERVATIOHS 


STATIOI  mJHBBR: 

744905 

STATIOH  NAME:  FORT  DBVEN8  AIN  » 

(A 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  IfTC 

♦  5 

HOMTB: 

SEP 

BOURS: 

21-23 

CBILINa 

VISIBILITY  IH 

STATITTB 

HI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GB 

20000 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GE 

18000 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

16000 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

14000 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

12000 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

10000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

9000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

8000 

66.7 

66.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68,9 

68.9 

GE 

7000 

66.7 

66.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

6000 

66.7 

66.7 

68.9 

68.9 

66.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

66.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OK 

5000 

68.9 

68.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

4500 

68.9 

68.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71,1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

4000 

71,1 

71.1 

73.3 

73,3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

3500 

73.3 

73.3 

75.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

3000 

75.6 

80.0 

82.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

2500 

80.0 

84.4 

86.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

86.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

2000 

82.2 

88.9 

91.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

1000 

82.2 

91.1 

93.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

■  95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

1500 

84.4 

93.3 

95.6 

97.8 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

9''.  8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1200 

86.7 

95.6 

97,8 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

86.7 

95.6 

97,8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

86.7 

95.6 

97,8 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

86.7 

95.6 

97,8 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

86.7 

95.6 

97.8 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  45 
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opBUiiiia  uxxncm  'a*  PsscBram  naoumci  or  occurhbrcs  op  cxilirg  versus  visibilitt 


UaAFBTAC,  ASBgVILLI  HC 

PROH 

aOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  I 

lUMBBR: 

744905 

STATION  NAME:  PORT  OBVENS 

AIN  HA 

PERIOD 

OP  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TD  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP  SOURS:  ALL 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

HILBS 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

PEBT  { 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

I 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

46.6 

48.2 

50.2 

51.6 

52.4 

52.5 

52.8 

53.1 

53.1 

53.3 

53.3 

53.4 

53.5 

53.5 

53.7 

53.9 

OB 

20000 

51.3 

53.3 

55.7 

57.2 

58.1 

58.2 

56.5 

58.7 

58.7 

59.0 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.4 

59.6 

GB 

18000 

52.1 

54.2 

56.7 

58.1 

59.0 

59.1 

59.4 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.3 

60.5 

GB 

16000 

52.3 

54.4 

56.8 

58.3 

59.1 

59.2 

59.6 

59.8 

59.8 

60.1 

60.1 

60.1 

60.3 

60.3 

60.5 

60.7 

GB 

14000 

52.9 

55.0 

57.4 

58.9 

59.7 

59.8 

60.2 

60.4 

60.4 

60.7 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

61.1 

61.3 

GB 

12000 

54.3 

56.5 

59.4 

60.9 

61.9 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

63.1 

63.1 

63.3 

63.5 

GB 

10000 

56.5 

58.7 

61.8 

63.5 

64.5 

64.7 

65.1 

65.4 

65.4 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

66.1 

66.3 

GB 

9000 

57.1 

59.3 

62.4 

64.2 

65.3 

65.4 

65.6 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.9 

67.1 

GB 

6000 

59.9 

62.3 

65.7 

67.8 

69.1 

69.2 

69.7 

70,1 

70.1 

70.4 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.8 

71.0 

GB 

7000 

60.9 

63.5 

67.1 

69.2 

70.5 

70.7 

71.1 

71.5 

71.5 

71.8 

71.9 

71.9 

72.1 

72.1 

72.3 

72.4 

GB 

6000 

61.7 

64.3 

67.9 

70.0 

71.3 

71.5 

71.9 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.0 

73.0 

73.2 

GB 

5000 

63.0 

65.6 

69.4 

71.6 

72.9 

73.1 

73.6 

74.0 

74.0 

74.3 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.7 

74.9 

OB 

4500 

63.5 

66.2 

70.0 

72.2 

73.5 

73.7 

74.1 

74.6 

74.6 

74.9 

74.9 

75.0 

75.1 

75,1 

75.3 

75.5 

GB 

4000 

65.3 

68.1 

72.0 

74.3 

75.7 

75.9 

76.4 

76. S 

76.6 

77.1 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

GB 

3500 

66.4 

69.3 

73.2 

75.6 

77.0 

77.3 

77.7 

78.1 

78.2 

78.5 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

79.0 

79.2 

GB 

3000 

68.4 

71.3 

75.5 

77.9 

79.4 

79.7 

80.2 

80.7 

80.7 

61.0 

81.1 

61.1 

81.3 

61.3 

81.5 

81.7 

GB 

2500 

69.3 

72.4 

76.7 

79.2 

80.7 

81.0 

01.5 

82.0 

82.0 

82.4 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.8 

83.0 

OE 

2000 

69.9 

73.1 

77.0 

80.5 

82.1 

82.4 

83.1 

83.7 

83.8 

84.1 

64.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.8 

GB 

1800 

70.0 

73.2 

70.1 

80.8 

82.5 

82.8 

03.5 

04.1 

84.2 

84.6 

84.6 

84.7 

84.9 

8’4.9 

85.1 

85.3 

GB 

1500 

70,5 

73.9 

79.0 

81.9 

83.7 

04.1 

84.9 

85.5 

85.6 

86.1 

86.1 

86.2 

06.3 

86.3 

86.5 

86.7 

GB 

1200 

71.2 

74.8 

80.0 

83.0 

85.0 

85.4 

86.4 

87.0 

07.1 

07.6 

87.6 

87.7 

87,9 

87.9 

68.0 

88.3 

GB 

1000 

71.5 

75.2 

80.7 

83.8 

05.9 

86.3 

87.4 

88.0 

98.1 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

89.1 

89.3 

GB 

900 

71.6 

75.4 

61. 0 

84.3 

86.5 

86.9 

88.1 

68.8 

68.9 

89. 4 

89.5 

09.5 

89.7 

89.7 

89.9 

90.2 

GB 

800 

72.0 

75.9 

81.7 

85.0 

87  .6 

86.0 

89.3 

90.1 

90.2 

90.8 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.3 

91.5 

GB 

700 

72.1 

75.9 

82.0 

85.6 

88.4 

88.9 

90,4 

91.4 

91.5 

92.1 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.7 

92.9 

GB 

600 

72.2 

76.0 

82.1 

85.9 

09.0 

89.6 

91.4 

92.4 

92.5 

93.2 

93.4 

93.4 

93.8 

93.6 

94.0 

94.2 

GE 

500 

72.3 

76.1 

82.3 

86.3 

09.7 

90.3 

92.4 

93.5 

93.7 

94.5 

94.6 

94.7 

95.2 

95.2 

95.4 

95.6 

GB 

400 

72.3 

76.1 

82.4 

86.5 

90,1 

90,7 

93.1 

94.5 

94.8 

95.8 

96.1 

96.2 

96.6 

96.8 

97.0 

97.3 

GB 

300 

72.3 

76.1 

62.4 

86.5 

90.2 

90.9 

93.5 

95.0 

95.3 

96.5 

96.9 

97.0 

97.9 

97.9 

98.2 

98.4 

GB 

200 

72.3 

76.1 

82.4 

86.5 

90.2 

90.9 

93.5 

95.1 

95.4 

96.6 

97.3 

97.5 

98.4 

96.4 

96.8 

99.2 

GB 

100 

72.3 

76.1 

82.4 

86.5 

90,2 

90.9 

93.5 

95.1 

95.4 

96.6 

97.4 

97.5 

98.5 

96.6 

99.3 

99.8 

GB 

000 

72.3 

76.1 

82.4 

86.5 

90.2 

90.9 

93-5 

95.1 

95.4 

96.6 

97.4 

97.5 

98.5 

98.6 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4058 
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OPBKATIIIO  LOCATIOM  ’A’  PERCBirTAGE  FRBQUKRCY  OP  OCCURRBMCB  Of  CBILIN^-  VERSUS  VISIBILITY 

USAFTEAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SYATIOH  HUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  OEVBNS  AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  NAY  80  ~ 

APR  90 

LST 

TO  OTC: 

:  ♦  5 

HONTH: 

OTT 

BOURS: 

00-02 

CBILIIIO 

VISIBILITY  IN 

STAnFTB 

MILBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/e 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

OB 

20000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

OB 

18000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

OB 

16000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB 

14000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

OB 

12000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE 

10000 

50.0 

bO.O 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB 

9000 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB 

8000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

7000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

6000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QE 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

.100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G5 

900 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOO^P 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iOO.O 

GB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000  i 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  2 
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9S999  $99393  99999  99999  99999 


OPBRATINO  LOCATION  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC,  ASHEVILLB  IK  PROM  SOURLY  OBSERVATICNS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVENS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

vrsiBiLinf  IN 

stawtb 

MILES 

IH 

GB 

GB 

OB 

OB 

QB 

GB 

QB 

GB 

GB 

GB 

GB 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

PKBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  CEIL 

47.4 

49.4 

53.8 

55.1 

60.3 

60.3 

60.9 

62.2 

62.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.7 

64.7 

65.4 

65.4 

GB  20000 

48.1 

50.0 

54.5 

55.8 

60.9 

60.9 

61.5 

62.6 

63.5 

64.7 

64.7 

64.7 

65.4 

65.4 

66.0 

66.0 

OB  18000 

48.1 

50.0 

54.5 

55.8 

60.9 

60.9 

61.5 

62.8 

63.5 

64.7 

64.7 

64.7 

65.4 

65.4 

66.0 

66.0 

GE  leooo 

48.1 

50.0 

54.5 

55.8 

60.9 

60.9 

61.5 

62.8 

63.5 

64.7 

64.7 

64.7 

65.4 

65.4 

66.0 

66.0 

GB  14000 

48.7 

50.6 

55.1 

56.4 

61.5 

61.5 

62.2 

63.5 

64.1 

65.4 

65.4 

65.4 

66.0 

66.0 

66.7 

66.7 

as  12000 

50.0 

51.9 

56.4 

57.7 

62.8 

62.0 

63.5 

64.7. 

65.4 

66.7 

66.7 

66.7 

67.3 

67.3 

67.9 

67.9 

GB  100001 

51.3 

53.2 

57.7 

59.0 

64.1 

64.1 

64.7 

66.0 

66.7 

67.9 

67.9 

67.9 

€8.6 

68.6 

69.2 

69.2 

GB  9000 

51.3 

53.2 

57.7 

59.0 

64.1 

64.1 

64.7 

66.0 

66.7 

67.9 

67.9 

67.9 

68.6 

68.6 

69.2 

69.2 

GB  8000 

53.8 

55.8 

60.3 

61.5 

66.7 

66.7 

67.3 

68.6 

69.2 

70.5 

70.5 

70.5 

71  .2 

71.2 

71.8 

71.8 

GE  7000 

55.1 

57.1 

61.5 

62.8 

69.2 

69.2 

69.9 

71.2 

71.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.7 

73.7 

74.4 

74.4 

GB  6000 

55.8 

57.7 

62.2 

6i  5 

69.9 

69.9 

70.5 

71.8 

72.4 

73.7 

73.7 

73.7 

74.4 

74.4 

75.0 

75.0 

GB  5000 

57.7 

59.6 

64.1 

65.4 

72.4 

72.4 

73.1 

74.4 

75.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.9 

76.9 

77.6 

77.6 

GB  4500 

57.7 

59.6 

64.1 

65.4 

73.1 

73.1 

73.7 

75.0 

75.6 

76.9 

76.9 

76.9 

77.6 

77.6 

78.2 

78.2 

GB  4000 

60.9 

62.8 

67.3 

68.6 

77.6 

77.6 

78.2 

79.5 

80.1 

31.4 

81.4 

81.4 

82.1 

82.1 

82.7 

82.7 

GE  3500 

61.5 

63.5 

67.9 

69.2 

78.2 

78.2 

78.8 

80.1 

80.8 

82.1 

82.1 

82.1 

82.7 

82.7 

83.3 

83.3 

GB  3000 

62.2 

64.1 

69.2 

70.5 

80.1 

80.1 

80.8 

62.1 

82.7 

84.0 

84.6 

84.6 

85.3 

85.3 

85.9 

85.9 

GB  2500 

62.2 

64.1 

69.2 

70.5 

80.1 

80.1 

80.8 

82.1 

82.7 

84.0 

84.6 

84.6 

85.3 

85.3 

85.9 

85.9 

GE  2000 

62.2 

64.1 

69.2 

70.5 

80.1 

00.1 

80.8 

82.1 

02.7 

64.0 

84.6 

84.6 

85.3 

85.3 

85.9 

85.9 

GB  1600 

62.2 

64.1 

69.2 

70.5 

80.1 

80.1 

80.8 

82.1 

82.7 

64.0 

94.6 

84.6 

85.3 

85.3 

85.9 

85.9 

GE  1500 

62.2 

64.1 

69.2 

70.5 

80.1 

80.1 

80.6 

82.1 

82.7 

d4.0 

84.6 

84.6 

85.3 

85.3 

85.9 

85.9 

GE  1200 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

00.0 

80.8 

81.4 

82.7 

83.3 

84.6 

85.3 

85.3 

85.9 

85.9 

86.5 

06.5 

GE  1000 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

81.4 

81.4 

82.1 

83.3 

64.0 

85.9 

86.5 

86.5 

87.2 

87.2 

07.8 

87.8 

GB  900 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

81.4 

81.4 

82.1 

83.3 

84.0 

85.9 

86.5 

86.5 

87.2 

87.2 

87.8 

87.8 

GE  800 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

81.4 

81.4 

82.1 

83.3 

84.0 

85.9 

86.5 

86.5 

87.2 

87.2 

87.8 

87.8 

GB  700 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

81.4 

81.4 

82.1 

83.3 

84.0 

85.9 

B7.2 

87.2 

87.8 

87.8 

88.5 

88.5 

GE  600 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

81.4 

81.4 

82.1 

83.3 

84.0, 

85.9 

87.2 

87.2 

88.5 

88.5 

89.1 

89.1 

GE  500 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

82.1 

82.1 

82.7 

84.0 

84.6 

87.2 

88.5 

88. 5 

90.4 

90.4 

91.0 

91.7 

GB  400 

C2.8 

64.7 

69.9 

71.2 

82.1 

82.1 

83.3 

85.3 

05.9 

90.4 

91.7 

91.7 

93.6 

93.6 

94.2 

94.9 

GE  300 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

83.3 

83.3 

84.6 

86.5 

87.2 

91.7 

92.9 

92.9 

94.9 

94.9 

95.5 

96.2 

GB  200 

62.0 

64.7 

69.9 

71.2 

83.3 

83.3 

84.6 

86.5 

87.2 

91.7 

92.9 

92.9 

95.5 

95.5 

96.8 

98.1 

GB  100 

62  .8 

64.7 

69.9 

71.2 

83.3 

83.3 

84.6 

86.5 

87.2 

91.7 

92.9 

92.9 

95.5 

95.5 

98.1 

99.4 

GE  000 

62.8 

64.7 

69.9 

71.2 

83.3 

83.3 

64  .6 

86.5 

87.2 

91.7 

92.9 

92.9 

96.2 

96.2 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  156 
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OPSRATIIIG  IiCXATIOR  *A”  PERCEIfTAOB  PRSQUBRCY  OF  OCCURRBNCB  OP  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITY 


uawmc 

A8HBVILLB  HC 

FRCK 

BOURLY 

ceSBRVKTIOIIS 

STKTIOH  HUMBKR: 

744905 

STATIOH  NAKB:  FORT 

DBVBNS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RBCORD:  KKY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UrC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

SOURS: 

06-08 

CBILIIK 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

MI  LBS 

IN 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

44.4 

46.1 

48.5 

51.0 

52.4 

52.6 

53.0 

53.3 

53.3 

53.6 

53.9 

53.9 

54.2 

54.2 

54.8 

55.1 

GB 

20000 

47.4 

49.1 

51.6 

54.2 

55.8 

55.9 

56.5 

56.9 

56.9 

57.2 

57.5 

57.5 

58.1 

58.1 

58.7 

59.0 

OB 

ISOOO 

47.4 

49.1 

51.7 

54.4 

55.9 

56.0 

56.6 

57.0 

57.0 

57.3 

57.6 

57.6 

58.2 

58.2 

58.8 

59.1 

OB 

16000 

47.8 

49.5 

52.1 

54.7 

56.3 

56.4 

57.0 

57.3 

57.3 

57.7 

57.9 

57.9 

58.5 

58.5 

59.1 

59.5 

OE 

14000 

47.8 

49.5 

52.1 

54.7 

56.3 

56.4 

57.0 

57.3 

57.3 

57.7 

57.9 

57.9 

58.5 

58.5 

59.1 

59.5 

GB 

12000 

48.4 

50.1 

53.2 

56.0 

57.6 

57.7 

58.4 

58.8 

58.8 

59.1 

59.4 

59.4 

60.0 

60.0 

60.6 

60.9 

GE 

10000 

49.6 

51.3 

54.4 

57.5 

59.3 

59.4 

60.1 

60.5 

60.5 

60.8 

61.1 

61.1 

61.6 

61.6 

62.4 

62.7 

GB 

9000 

49.6 

51.4 

54.6 

57.7 

59.5 

59.6 

60.3 

60.7 

60.7 

61.1 

61.3 

61.3 

61.9 

61.9 

62.6 

63.0 

GB 

6000 

52.1 

54.1 

57.6 

61.3 

63.4 

63.6 

64.6 

65.0 

65.0 

65.4 

65.8 

65.8 

66.4 

66.4 

67.1 

67.5 

GE 

7000 

53.2 

55.2 

58.7 

62.4 

64.9 

65.0 

66.1 

66.5 

66.5 

66.9 

67.4 

67  .4 

68.0 

68.0 

68.7 

69.1 

GB 

6000 

53.6 

55.7 

59.1 

62.8 

65.6 

65.7 

67.1 

67.6 

67.6 

68.0 

68.5 

68.5 

69.1 

69.1 

69.0 

70.1 

OB 

5000 

54.6 

56.8 

60.2 

63.9 

66.7 

66.8 

68.2 

68.7 

68.7 

69.1 

69.5 

69.5 

70.1 

70.1 

70.8 

71.2 

OB 

4500 

56.0 

58.2 

61.9 

65.9 

68.7 

68.9 

70.7 

71.2 

71.2 

71.6 

72.0 

72.0 

72.6 

72.6 

73.4 

73.7 

OB 

4000 

57.0 

59.6 

63.4 

67.9 

71.1 

71.3 

73.1 

73.6 

73.6 

74.0 

74.4 

74.4 

75.0 

75.0 

75.7 

76.1 

GB 

3500 

58.4 

61.1 

65.1 

69.7 

73.4 

73.6 

75.6 

76.1 

76.1 

76.5 

76.9 

76.9 

77.5 

77.5 

78.3 

78.6 

GB 

3000 

60.0 

62.6 

66.8 

71.7 

75.4 

75.6 

77.7 

78.1 

78.1 

78.5 

79.2 

79.2 

79.8 

79.8 

80.5 

00.9 

GB 

2500 

60.9 

63.6 

68.1 

73.1 

76.9 

77.2 

79.2 

79.7 

79.7 

80.0 

80.8 

80.8 

81.4 

81.4 

82.1 

82.4 

GE 

2000 

61.1 

63.7 

68.5 

73,6 

77.5 

77.8 

79.8 

80.3 

80.3 

00.6 

81.4 

81.4 

82.0 

82.0 

02.7 

83.0 

GB 

1800 

61.1 

63.7 

68.6 

73.8 

78.0 

78.3 

80.3 

80.9 

80.9 

01.2 

82.0 

82.0 

,82.6 

82  .6 

83.3 

83.6 

GE 

1500 

61.4 

64.0 

60.9 

74.2 

78.5 

78.7 

80.9 

81.5 

01.5 

02  .0 

82.7 

82.7 

83.3 

83.3 

84.0 

84.3 

GE 

1200 

61.5 

64.3 

69.2 

74.4 

79.0 

79.2 

81.4 

82.1 

82.1 

82  .6 

83.3 

83.3 

83.9 

83.9 

84.6 

84.9 

GE 

1000 

61.6 

64.4 

69.7 

74.9 

79.6 

79.8 

82.2 

82.9 

82.9 

83.4 

04.1 

84.1 

84.0 

84.8 

85.5 

85.9 

GE 

900 

61.6 

64.4 

69.7 

74.9 

79.6 

79.8 

82.4 

83.2 

03.2 

83.6 

84.3 

84.3 

85.1 

85.1 

85.8 

86.1 

GE 

800 

61.9 

64.6 

69.9 

75.1 

79.0 

00.2 

02.9 

83.6 

83.6 

84.1 

84.0 

84.8 

85.5 

85.5 

86.3 

86.6 

GB 

700 

61.9 

64.6 

69.9 

75.3 

79,9 

80.3 

83.3 

84.0 

84.0 

84.6 

85.4 

85.4 

86.1 

86.1 

86.9 

87.2 

GE 

6C0 

62.0 

64.8 

70.0 

75.4 

80.0 

80.4 

83.5 

84.3 

84.3 

84  .9 

06.0 

86.0 

86.7 

86.7 

87.5 

87.8 

GE 

500 

62.1 

64.9 

70.1 

75.5 

00.6 

81.2 

84.9 

86.0 

86.1 

86.7 

07.0 

87.8 

88.9 

08.9 

89.6 

90.2 

OB 

400 

62.1 

64.9 

70.1 

75.5 

81.0 

82.0 

86.1 

87.3 

87.5 

08.4 

09.0 

90.0 

91.4 

91.4 

92.2 

92.8 

GE 

300 

62.1 

64.9 

70.1 

75.5 

81.0 

82.0 

86.4 

07.6 

87.7 

88.9 

91.0 

91.4 

93.5 

93.5 

94.7 

95.6 

GB 

200 

62.1 

64.9 

70.1 

75.5 

81.0 

02.0 

86.4 

87.6 

87.7 

89.4 

91.9 

92.2 

95.0 

95.1 

96.7 

97.7 

GE 

100 

62.1 

64.9 

70.1 

75.5 

81.0 

82.0 

86.4 

07.6 

87.7 

09.4 

91.9 

92.2 

95.0 

95.1 

97.3 

99.6 

GB 

000 

62.1 

64.9 

70.1 

75.5 

01.0 

82.0 

86.4 

87.6 

87.7 

89.4 

91.9 

92.2 

95.0 

95.1 

97.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  037 
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eegge  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPKRKriIia  UXATIOH  "A" 
USATBTAC,  A8BKVILLB  HC 


PERCBITASB  FRBgUBICY  OP  OCCURREHCB  OF  CKILIKO  VERSUS  VISISILITr 
PROM  BOUiay  OaSBRVATIOMS 

STATIOR  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  DEVERS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MORTB:  OCT  BOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FKBT 

1  OB 

1 

(SB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

tn  CEIL 

50.1 

51.0 

52.4 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

SB  20000 

54.2 

55.3 

57.0 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

SB. 9 

58.9 

58.9 

58.9 

3B  IBOOO 

54.8 

55.8 

57.5 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

SB  16000 

54.8 

55.8 

57.5 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3. 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

SB  14000 

54.9 

55.9 

57.6 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

SB  12000 

56.1 

57.1 

59.2 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

SB  10000 

57.4 

58.6 

60.7 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

SB  9000 

57.9 

59.1 

61.4 

63.2 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

SE  eooo 

61.5 

63.2 

65.7 

67.6 

68.2 

68.2 

60.3 

60.3 

68.3 

68.4 

68.5 

66.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

SB  7000 

62.4 

64.1 

66.6 

68.5 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.4 

69.4 

69,4 

69.4 

69.4 

69.4 

SB  6000 

62.6 

64.4 

67.0 

69.0 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

SB  5000 

63.8 

65.6 

68.2 

70.1 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

SB  4500 

64.9 

66.7 

69.3 

71.3 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

SB  4000 

67.3 

69.3 

72.0 

74.1 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

SB  3500 

69.9 

71.9 

74.9 

76.9 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77. B 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

SB  3000 

72.5 

74.5 

77.7 

79.7 

80.6 

80.6 

80.7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

SB  2500 

74.0 

76.2 

79.5 

81.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

03.0 

SB  2000 

74.6 

77.0 

80.3 

82.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.4 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84. 6 

84.6 

84.6 

SB  1800 

74.9 

77.2 

80.6 

83.2 

84.5 

84.5 

84.6 

84.8 

84.8 

04.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

SE  1500 

75.7 

78.0 

81.4 

84.4 

85,7 

85.7 

86.3 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

SB  1200 

76.1 

78.5 

81.9 

84.8 

86.4 

86.4 

87.1 

87.8 

87.8 

87.9 

80.0 

88.0 

88.0 

^  9.0 

88.0 

88.0 

SB  1000 

76.6 

78.9 

82.7 

86.1 

07.8 

87,8 

80.7 

89.5 

89.5 

89.6 

09.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

SB  900 

76.6 

78.9 

82.7 

86.2 

80.0 

88.0 

89.0 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

SB  800 

76.7 

79.0 

82.8 

86.4 

88.2 

88.3 

89.4 

90.1 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

SB  700 

76.7 

79.0 

83.0 

86.7 

88.8 

89.2 

90.5 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

SB  601 

:  5 . 

79.0 

83.0 

86.7 

89.4 

89.8 

91.2 

92.0 

92.0 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

SB  500 

76.7 

79.0 

83.0 

87.1 

09.0 

90.4 

92.1 

93.0 

93.0 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93,7 

93.8 

SB  400 

76.7 

79.0 

83.0 

87.1 

89.8 

90.7 

92.6 

94.1 

94.1 

94.8 

95  4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

SB  300 

76.7 

79.0 

83.0 

87,1 

09.9 

90.0 

93.2 

94.8 

94.6 

95.7 

96.6 

96.9 

97.8 

97.8 

97.0 

98.1 

SB  200 

76.7 

79.0 

83.0 

87.1 

89.9 

90.0 

93.2 

94.9 

94.9 

95.8 

96.9 

97.3 

98.4 

98.5 

99,2 

99.4 

SE  100 

76.7 

79.0 

83.0 

87.1 

89.9 

90.8 

93.2 

94.9 

94.9 

95.8 

96.9 

97.3 

90.4 

98.5 

99.3 

99.9 

SB  000 

76.7 

79.0 

03.0 

87.1 

89.9 

90.0 

93.2 

94.9 

94.9 

95.8 

96.9 

97.3 

98.4 

98.5 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  883 
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OPBRATIRC  LOCATION  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


U8AFETAC 

ASHEVILLE  NC 

FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS 

STKTIOH 

lUMBER: 

744905 

STATIGH  NAME:  FORT  DEVENS 

AIR  MA 

PERIOD 

OP  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

HONTR: 

OCT 

SOURS: 

12-14 

CBILINO 

VISIBILITY  IN 

STATITTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

FBET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

50.3 

50.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

GE 

20000 

54.4 

55.6 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

18000 

55.1 

56.3 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57-8 

57.8 

57.8 

GE 

16000 

55.1 

56.3 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OB 

14000 

55.1 

56.3 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57,7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GB 

12000 

56.2 

57.6 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

56.9 

56.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GB 

10000 

58.4 

59.8 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61,4 

61.4 

GB 

9000 

59.3 

60.8 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

8000 

62.9 

64.6 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

7000 

63.4 

65.1 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

6000 

63.8 

65.6 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

5000 

64.4 

66.2 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

4500 

66.7 

68.6 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

4000 

70.3 

72.2 

73.8 

73.9 

73.9 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

3500 

74.2 

76.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GE 

3000 

77.7 

79.9 

81.8 

82.0 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GE 

2500 

79.4 

81.6 

83.8 

84.1 

84.1 

64.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

2000 

81.2 

83.5 

86.1 

86.5 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

leoo 

81.5 

83.7 

86.3 

86.9 

87.0 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

07.4 

87.4 

.87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

1500 

82.4 

85,0 

87.7 

88.7 

09.0 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

1200 

82.9 

85.7 

88.6 

89.0 

90.1 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

1000 

83.0 

85.8 

80.9 

90.2 

90.9 

91.4 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

900 

83.4 

86.1 

89.4 

90.0 

91.6 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

800 

83.4 

86.1 

89.4 

91 .0 

92.2 

92.6 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

700 

83.4 

86.1 

89.6 

91.4 

92.6 

93.4 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

600 

83.4 

86.1 

89.6 

91.4 

92.9 

93.7 

94.9 

95.0 

95. C 

95.2 

95.3 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

500 

83.4 

86.1 

09.8 

91 .6 

93.4 

94.2 

95.4 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

^E 

400 

83.4 

86.1 

09.8 

91.8 

93.6 

94.5 

96.0 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

GE 

300 

83.4 

86.1 

89.8 

91.8 

93.6 

94.5 

96.2 

96.6 

96.6 

97.4 

97.5 

97.7 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

GB 

200 

83.4 

86.1 

89.8 

91.8 

93.6 

94.5 

96.2 

96.8 

96.8 

97.7 

98.2 

98.5 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

GE 

100 

83.4 

86.1 

89.8 

91.8 

93.6 

94.5 

96.2 

96.8 

96.8 

97.7 

98.2 

98.5 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

GE 

000 

83.4 

86.1 

89.8 

91.8 

93.6 

94.5 

96.2 

96.8 

96.8 

97.7 

98.2 

98.5 

99.4 

99.4 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  879 
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craurma  locAnoR  *a*  pbrcbhtkcb  PREQuraor  op  occuhrbucb  op  cbilirg  versus  visiaiLiry 


USAPBIAC, 

,  asbbvillb  hc 

PROM 

BOURLT 

OBSBRVATICMS 

8IATI0M  I 

lUHBBR: 

744905 

STATION  HAMB:  FORT  OBVBMS 

AIR  HA 

FBRIOO 

OP  RECORD:  MAP  80  - 

APR  90 

L8T 

TO  \rrcz 

♦  5 

MOHIB: 

OCT 

SOURS: 

15-17 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IH  1 

OB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

GB 

PSBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

52.5 

52.6 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5. 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

OB 

20000 

56.6 

57.0 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

OB 

18000 

57.4 

57.7 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GB 

16000 

57.4 

57.7 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

OB 

14000 

57.4 

57.7 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

OB 

12000 

58.2 

58.8 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GE 

10000 

59.9 

60  7 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

9000 

60.5 

61.3 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

8000 

64.9 

65.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

7000 

66.7 

67.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

60.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

6000 

67.6 

68.5 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GB 

5000 

68.7 

69.8 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

SB 

4500 

70.0 

71.4 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB 

4000 

73.2 

74.7 

76.4 

76.5 

76.5 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OB 

3500 

76.2 

77.8 

79.7 

79.8 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

00.3 

80.3 

00.3 

80.3 

GB 

3000 

80.0 

81.9 

84.3 

84.5 

84.5 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

2500 

81.0 

83.1 

85.5 

85.9 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86. 8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

2000 

82.2 

84.3 

87.0 

87.6 

88.2 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89. 2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

69.3 

89.3 

GE 

1800 

82.2 

84.3 

87.0 

87.8 

88.4 

89.0 

89.5 

69.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

1500 

83.1 

85.3 

88.1 

89.0 

89.9 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1200 

83.3 

85.5 

88.4 

89.4 

90.4 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

1000 

83.3 

85.5 

88.6 

89.6 

90.6 

91.4 

91.8 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

900 

83.6 

85.7 

89.0 

90.1 

91.2 

92.0 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93,3 

93.3 

GB 

800 

83.6 

85.7 

89.0 

90.4 

91.6 

92.4 

93,2 

93.5 

93.5 

93.7 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

700 

83.8 

86.0 

89.3 

90.9 

92.2 

93.2 

93.9 

94.3 

94.3 

94.5 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

600 

83.8 

86.0 

89.3 

90.9 

92.2 

93.2 

94.0 

94.6 

94.6. 

94  9 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

500 

83.8 

86.0 

89.3 

90.9 

92,3 

93.5 

94.6 

95.2 

95.2 

95.9 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

97.0 

GB 

400 

83.8 

86.0 

89,3 

90.9 

92,3 

93.5 

94.8 

95.4 

95.4 

96.2 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

GB 

300 

83.8 

86.0 

89.3 

90.9 

92.6 

93.8 

95.0 

95.9 

96.0 

97.0 

97.9 

98.1 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

GB 

200 

83.8 

86.0 

89.3 

90.9 

92.6 

93.8 

95.0 

95.9 

96.0 

97.0 

97.9 

98.1 

98.9 

98.9 

99.3 

99.4 

GB 

100 

83  .8 

86.0 

89.3 

90.9 

92.6 

93.8 

95.0 

95.9 

96.0 

97.2 

98.2 

98.3 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

OB 

000 

83.8 

86.0 

89.3 

90.9 

92.6 

93.8 

95.0 

95.9 

96.0 

97.2 

98.2 

98.3 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  821 
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OPBIWnira  LOCKTIOH  ’A*  PEBCarriua  FRBQUmCY  op  OCCURRBHCB  of  CBILIHO  versus  VISIBILITr 

USATETAC,  ABBEVILLE  NO  PROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mJMBBR: 

744905 

STATIOn  HAHB:  FORT  DEVEES 

Ain  HA 

PERIOD 

OF  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LET 

TO  urcs 

♦  5 

HORTB; 

OCT 

BOURS: 

18-20 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

OB 

GE 

OB 

GE 

OB 

GE 

GE 

6B 

GE 

OB 

GE 

GE 

GE 

OB 

GS 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

56.7 

57.0 

58.8 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

OB 

20000 

59.2 

59.5 

61.9 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

OB 

18000 

59.9 

60.2 

62.6 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

6B 

16000 

59.9 

60.2 

62.6 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

GE 

14000 

59.9 

60.2 

62.6 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

OB 

12000 

61.0 

61.3 

63.6 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

GE 

10000 

64.0 

64.3 

66.7 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.4 

GE 

9000 

64.3 

64.7 

67.0 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

GE 

8000 

67.9 

68.3 

70.8 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

GE 

7000 

70.2 

70.8 

73.3 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.0 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

GE 

6000 

71.1 

71.7 

74.2 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

GE 

5000 

73.1 

73.6 

76.1 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

OB 

4500 

73.3 

74.0 

77.2 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

OB 

4000 

74.9 

75.6 

79.1 

80.0 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

GE 

3500 

76.6 

77.7 

81.5 

82.4 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

GE 

3000 

78.3 

79.5 

84.0 

84.8 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

GE 

2500 

78.6 

79.9 

84.5 

85.4 

05.9 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

GE 

2000 

00.0 

81.3 

85.9 

87.2 

87.9 

88.1 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

08.8 

88.8 

89.1 

09.1 

89.1 

89.3 

GE 

1800 

80.0 

81.3 

85.9 

87.2 

07.9 

88.1 

88.8 

88.8 

08.8 

88.8 

88.8 

88.8 

.  09.1 

89.1 

89.1 

09.3 

GE 

1500 

80.4 

81.6 

86.3 

07.7 

08.8 

88.9 

89.7 

89.7 

09.7 

89.7 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

GE 

1200 

81.1 

82.4 

87.2 

88.6 

09.7 

89.0 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.1 

GE 

*.000 

81.8 

83.1 

87.9 

09.3 

90.4 

90.6 

91.4 

91.6 

91.6 

91 .6 

91.6 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

GE 

900 

81.8 

83.1 

87.9 

89.3 

90.4 

90.6 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.0 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

GE 

800 

81.8 

83.1 

07.9 

89.5 

91.1 

91.3 

92.2 

92.3 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

GE 

700 

82.0 

83.2 

88.2 

89.8 

91.4 

91.6 

92.5 

92.7 

92.7 

92.9 

93.2 

93.2 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

Gr 

50  i 

82.0 

83.2 

88.2 

89.8 

91,4 

91.6 

92.5 

92.9 

92.9 

93.2 

93.6 

93.6 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

GE 

500 

82.2 

83.4 

88.6 

90.2 

91.8 

92.0 

92.9 

93.2 

93,2 

93.8 

94.3 

94.3 

95.0 

95.0 

95.2 

95.4 

GE 

400 

82.2 

83.4 

88.6 

90.2 

92.0 

92.2 

93.2 

93.6 

93.6 

94.- 

94.8 

94.8 

95.7 

95.7 

95.9 

96.1 

GE 

300 

82.2 

83.4 

88.6 

90.4 

92.2 

92.5 

93.6 

93.9 

93.9 

94.5 

95.2 

95.2 

96.4 

96.6 

96.8 

97.0 

GE 

200 

82.2 

83.4 

88.6 

90.4 

92.2 

92.7 

93.8 

94.1 

94.1 

94.7 

95.5 

95.5 

97.0 

97.1 

97.9 

98.6 

GE 

100 

82.2 

83.4 

88.6 

90.4 

92.2 

92.7 

93.8 

94.1 

94.1 

94.7 

95.5 

95.7 

96.0 

98.2 

98.9 

99.6 

GE 

000 

82.2 

83.4 

88.6 

90.4 

92.2 

92.7 

93.8 

94.1 

94.1 

94.7 

95.5 

95.7 

90.0 

98.2 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  561 
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9399  99999  99999  99999  99999  99999 


OPHUTINO  UX»TION  *A* 
USAPSTAC,  ASHBVILLK  IK 


pgBcaraoB  PRaguncr  or  occammcs  or  cbiliro  versus  visibilitt 
FROH  BOURLt  OBSKRVATICMS 


STATIOM  1 

lUMBBR: 

744905 

STATIOM  HAMBi  FORT  DBVBBS 

AIR  MA 

PBRIQO 

OP  RBCORO:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MOHTB; 

OCT 

SOURS: 

21-23 

CBILING 

VISIBILITY  IN 

STBTOTB 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEBT  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m  CEIL 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7. 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OE  20000 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

as  18000 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OE  16000 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

I2.S 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB  14000 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OB  12000  i 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE  10000 

70.6 

70,6 

70.6 

70.6 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

OB  9000 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB  8000 

76.4 

78.4 

78.4 

78.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE  7000 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

04.3 

84.3 

84.3 

04.3 

84.3 

GB  6000 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

84.3 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB  5000 

80.4 

60.4 

80.4 

80.4 

84.3 

04.3 

84.3 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

64.3 

OB  4500 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

84.3 

64.3 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB  4000 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

84.3 

04.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB  3500 

80.4 

80.4 

80,4 

80.4 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB  3000 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

86.3 

86.3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB  2500 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

06.3 

86.3 

06.3 

86.3 

06.3 

86.3 

86.3 

GE  2000 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

86.3 

66.3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

88.2 

86.2 

86.2 

88.2 

GB  1800 

82.4 

82.4 

02.4 

82.4 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

06.3 

86.3 

B6.3 

80.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB  1500 1 

82.4 

82.4 

04.3 

84.3 

66.2 

88.2 

86.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88. 2 

80,2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB  1200 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB  1000 

84.3 

84.3 

86.3 

66.3 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OB  900 

84.3 

84. 3 

86.3 

86.3 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB  800 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OB  700 

?4.3 

84.3 

66.3 

86.3 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB  600 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

90.2 

Q0.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB  500 

84.3 

04.3 

66.3 

06.3 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB  400 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB  300 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB  200 

84.3 

84.3 

66.3 

86.3 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE  100 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE  0001 

84.3 

84.3 

86.3 

86.3 

90.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  51 
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OPlRATIlia  LOCKTIOR  *A’ 
UatfRAC,  AmVILU  RC 


PBRCBinCMa  FBBQUBICy  cr  OCCURIORCB  OP  CSILIHO  VERSUS  VISIBILITT 


STAnOM  RIMBBR:  744905  STATIGM  RAMS:  FORT  DBVBRS  AIR  HA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  (X  RECORD;  MAI  SO  -  APR  90 
MOim:  OCT  SOURS:  ALL 


CBILIRQ 
IN  1 

FEST 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GS 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IR  STATUTE 
CE  OE  OS  OE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GS 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

50.4 

51.2 

52.8 

53.7 

54.3 

54.3 

54.5 

54.6 

54.6 

54.7 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

55.0 

55.1 

GB 

20000 

54.0 

55.0 

56.7 

57.7 

58.3 

58.3 

58.5 

58.6 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.1 

59.2 

GB 

18000 

54.5 

55.5 

57.3 

58.3 

58.9 

58.9 

59.0 

59.2 

59.2 

59.3 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.7 

59.8 

GB 

16000 

54.6 

55.6 

57.4 

58.3 

56.9 

59.0 

59,1 

59.2 

59.3 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.8 

59.9 

OB 

14000 

54.6 

55.6 

57.4 

58.4 

59.0 

59.0 

59,2 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59,7 

59.7 

59.8 

59.9 

GB 

12000 

55.6 

56.6 

58.6 

59.6 

60.3 

60.3 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

61.0 

61.0 

61.1 

61.2 

GB 

10000 

57.4 

58.5 

60.5 

61.6 

62.3 

62.3 

62.5 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

63.0 

63.0 

63.2 

63.3 

GB 

9000 

57.0 

59.0 

61.1 

62.2 

62.9 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.8 

63.9 

GB 

6000 

61.4 

62.0 

65.0 

66.3 

67.1 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.7 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

66.1 

68.2 

GB 

7000 

62.6 

64.1 

66.3 

67.6 

68.5 

68.5 

66.8 

66.9 

68.9 

69.1 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

GB 

6000 

63.2 

64.7 

67.0 

68.3 

69.2 

69.3 

69.6 

69.7 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.4 

70.5 

GE 

5000 

64.3 

65.8 

68.2 

69.5 

70.5 

70.5 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.6 

71.7 

GB 

4500 

65.6 

67.2 

69.8 

71.2 

72.2 

72.2 

72.6 

72.8 

72.8 

73.0 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.4 

73.5 

OB 

4000 

68.0 

69.8 

72.4 

74.0 

75.2 

75.4 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

76.6 

76.7 

OB 

3500 

70.5 

72.4 

75.3 

76.8 

78.2 

78.4 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.6 

79.7 

GB 

3000 

73.1 

75.1 

78.3 

79.9 

81.3 

81.6 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.9 

83.0 

GE 

2500 

74.2 

76.3 

79.6 

81.4 

82.9 

83.1 

83.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

GE 

2000 

75.2 

77.3 

60.8 

82.8 

84.5 

04.7 

85.4 

85  .6 

85.6 

85. 7 

85.9 

85.9 

86.2 

86.2 

86.3 

86.4 

GE 

1000 

75.3 

77.4 

81.0 

83.1 

84.8 

05.1 

85.7 

85.9 

86.0 

86.1 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

GE 

1500 

75.9 

76.1 

81.8 

84.1 

86,0 

06.3 

87.1 

07.4 

87.4 

87  .6 

87.0 

87  .0 

88. 1 

80.1 

88.2 

88.3 

GE 

1200 

76.3 

78.6 

62.4 

84.7 

86.8 

07,1 

87.9 

88.3 

88.3 

83. 5 

88.7 

08.7 

88.9 

88.9 

09.1 

89.2 

GF 

1000 

76.6 

78.9 

02.8 

85.3 

87.5 

67.8 

88.8 

89.2 

89.3 

89.5 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

GE 

900 

76.7 

79.0 

03.0 

85.5 

07.8 

88.1 

89.2 

89.6 

89.6 

89.9 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7 

GB 

800 

76.8 

79.0 

83.1 

85.6 

80.2 

88.6 

89.7 

90.2 

90.2 

90.5 

90.7 

90.7 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

GB 

700 

76.8 

79.1 

83.3 

86.1 

88.6 

89.1 

90.4 

90.8 

90.9 

91.2 

91.6 

91.6 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

GB 

■300 

76.8 

79.1 

03.3 

86.1 

88.0 

89.4 

90.8 

91.4 

91.4 

91.0 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.9 

93.0 

GE 

500 

76.9 

79.2 

83.4 

86.3 

09.2 

89.9 

91.6 

92.2 

92.3 

92.0 

93.4 

93.4 

93.9 

93  .9 

94.1 

94.3 

GE 

400 

76.9 

79.2 

83.4 

86.3 

89.4 

90.2 

92.2 

93.0 

93.1 

93.9 

94.6 

94.6 

95.3 

95.3 

95.5 

95.6 

GE 

300 

76.9 

79.2 

83.4 

86.3 

89.5 

90.4 

92.6 

93.5 

93.6 

94.6 

95.6 

95.8 

96.9 

96.9 

97.3 

97.6 

GB 

200 

76.9 

79.2 

83.4 

86.3 

89.5 

90.4 

92.6 

93.6 

93.7 

94.8 

96.0 

96.2 

97.7 

97.8 

98.5 

99.0 

GB 

100 

76.9 

79.2 

83.4 

86.3 

09.5 

90.4 

92.6 

93.6 

93.7 

94.8 

96.0 

96.3 

98.0 

98.0 

99.0 

99.8 

GE 

000 

76.9 

79.2 

83.4 

86.3 

89.5 

90.4 

92.6 

93.6 

93.7 

94.8 

96.0 

96.3 

98.0 

98.1 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4190 
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aPERATIHO  lOCATIOR  *A*  PKKSmUOS  PRBgUBICr  OP  OCCUmBHCX  OF  CBILIRC  VSRSUS  VISIBILITY 

USAPmC,  ASHBVILLX  IK  PROM  BOURLY  OBSBRVXTICHS 


STATIOII  NUMBER: 

744905 

STATION  NAKB:  PORT  DBVBRS  AIN  MA 

PERIOD 

OP  RECORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC 

:  4  5 

HONTB: 

ncN 

BOURS: 

03-05 

CBILINO 

ViaiBILlTY  IN 

3TATVTS 

M1LB8 

m 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

QB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

QB 

GB 

GB 

FBKT 

1 

6 

5 

4 

2 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

20000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

18000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ax 

16000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

14000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

120001 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 00' 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'00,0 

100.0 

100.0 

GE 

9000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

8000 

o 

d 

o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

7000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

6000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

5000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

4500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  <3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

<3B 

4000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 . 0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

SCO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

:oo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

OE 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3 
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OFBiMTIira  LOCKTIOR  'A* 
USAFRAC,  AaBBVILLB  IIC 


PERCKIfTAai  PRBQUkllCT  OP  OCCUIWBNCB  OP  CBILIHO  VBRSUS  VISIBILITT 
FBOM  BOUia.r  OBSBRVATIOIIS 


BTIkTXOII  mmiR: 

744905 

Sn^TIOM  NAMB:  PORT  DBVBMa 

AIB  HA 

PBRIOD 

OF  RBCORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

NOV 

KXmS: 

06-06 

CBILIIM 

VISIBILITY  IN 

STATUTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IfO 

CSIL 

38.7 

39.8 

40.9 

41.5 

42.1 

42.1 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.6 

42.7 

GB 

2C000 

41.5 

42.6 

43.7 

44.3 

44.9 

44.9 

45.4 

45.4 

45.4 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.7 

45.8 

OB 

18000 

41.7 

42.7 

43.8 

44.4 

45.1 

45.1 

45.5 

45.5 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.8 

46.0 

GB 

16000 

41.7 

42.7 

43.8 

44.4 

45.1 

45.1 

45.5 

45.5 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.8 

46.0 

GB 

14000 

41.7 

42.7 

43.8 

44.4 

45.4 

45.4 

45.8 

45.8 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.1 

46.3 

GB 

12000 

42.7 

43.8 

45.4 

46.0 

46.9 

46.9 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.7 

47.8 

GB 

10000 

45.7 

>;6.9 

46.8 

49.7 

50.8 

50.6 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.7 

51.9 

GB 

9000 

46.5 

47.7 

49.5 

50.6 

51.7 

51.7 

52.3 

52.3 

52.3 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.8 

GE 

8000 

50.3 

51.7 

54.0 

55.4 

56.9 

57.1 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.3 

GB 

7000 

51.4 

52.8 

55.1 

56.5 

58.0 

58.2 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.3 

59.4 

GE 

6000 

51.9 

53.2 

55.6 

56.9 

58.5 

56.6 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.9 

OB 

5000 

52.6 

54.0 

56.3 

57.7 

59.7 

59.9 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

61.0 

61.1 

08 

4500 

53.9 

55.2 

57.6 

59.1 

61.1 

61.3 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.5 

OB 

4000 

56.0 

57.6 

60.0 

61.6 

63.7 

63.9 

64.7 

64.8 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.3 

65.4 

GB 

3500 

59.1 

60.6 

63.3 

64.8 

67.0 

67.1 

67.9 

68.1 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.7 

GB 

3000 

61.6 

63.6 

66.7 

68.2 

70.4 

70.7 

71.5 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

GB 

2500 

63.1 

65.6 

69.0 

70.7 

72.8 

73.1 

73.9 

74.1 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.7 

GB 

2000 

64.7 

67.3 

70.8 

73.0 

75.8 

76.1 

77.0 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

77.9 

GE 

1800 

64.8 

67.4 

71.0 

73.1 

75.9 

76.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.2 

GE 

1500 

65.9 

68.5 

72.7 

75.0 

78.2 

78.5 

79.6 

79.8 

79.0 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.9 

GE 

1200 

66.8 

69.4 

74.2 

76.7 

80.2 

80.6 

81.8 

01.9 

81.9 

82.6 

02.7 

82.7 

62.9 

82  .9 

83.0 

03.2 

GE 

1000 

67.1 

69.8 

75.2 

77  .6 

81.3 

81.6 

83.0 

83.2 

83.2 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.4 

GE 

900 

67.4 

70.1 

75.8 

78.2 

82.1 

82.4 

83.8 

64.0 

84.0 

84.7 

84.9 

84.9 

85.3 

85.3 

85.5 

85.6 

GB 

800 

67.6 

70.2 

76.1 

78.5 

82.4 

82.7 

84.1 

84.3 

84.3 

85.0 

85.2 

85.2 

85.6 

85.6 

85.8 

86.0 

GB 

700 

68.1 

71.0 

76.9 

79.3 

83.3 

83.6 

85.2 

85.6 

85.6 

86.4 

86.6 

86.6 

87.0 

87.0 

87.2 

87.3 

GE 

600 

68.2 

71.1 

77.3 

79.8 

84.0 

84.3 

86.1 

87.0 

87.0 

C7  .E 

88.0 

88.0 

88.9 

88.9 

89.0 

89.2 

GE 

500 

68.7 

71.0 

78.2 

80.9 

85.6 

86.0 

87.8 

89.0 

89.2 

90.0 

90.6 

90.6 

91.7 

91.7 

91.8 

92  .0 

GE 

400 

68.7 

71.8 

78.2 

80.9 

85.8 

86.1 

66.1 

89.5 

89.7 

91.5 

92.1 

92.1 

93.5 

93.5 

94.0 

94,1 

GE 

300 

68.7 

71  .8 

78.2 

80,9 

86.0 

86.4 

88.6 

90.0 

90.1 

92.3 

92.9 

93.1 

94.6 

94.8 

95.2 

95.4 

GE 

200 

68.7 

71.8 

78.4 

81.0 

86.1 

86.6 

88.7 

90.4 

90.6 

92.7 

93.4 

93.5 

95.8 

95.8 

97.4 

98.3 

GE 

luo 

68.7 

71.8 

78.4 

81 .0 

86.1 

86.6 

88.7 

90.4 

90.6 

92.7 

93.4 

93.7 

96.3 

96.3 

98.1 

100.0 

GB 

000 

68.7 

71.8 

78.4 

81.0 

86.1 

86.6 

88.7 

90.4 

90.6 

92.7 

93.4 

93.7 

96.3 

96.3 

98.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  648 
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OPKMTIHQ  LOCATIOM  *A* 
USAnTAC,  A8BBVILLB  RC 


PBRCSMTAOB  FRBQUEMCY  OP  OCCURRBMCB  OP  CSILnO  VERSUS  VISIBILITY 
PRIM  HOURLY  OBSKBVAnOHS 


STATXOIt  NUMBER: 

744905 

STATION  IIAMB:  FORT 

DBVBN8 

AIR  MA 

PERIOD 

OP  RBOORD:  MAY  80  - 

APR  90 

L3T 

TO  UTC: 

♦  5 

HORTB: 

NGV 

BOORS: 

09-11 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN  STATUTB  MILBS 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

08 

GB 

as 

PSBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

42.9 

43.4 

44.0 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.9 

(at 

20000 

46.3 

47.1 

47.7 

48.3 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

OB 

18000 

46.6 

47.3 

48.0 

48.6 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

49.1 

GB 

16000 

46.6 

47.3 

48.0 

48.6 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

49.1 

GB 

14000 

46.6 

47.3 

48.0 

48.7 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

GB 

12000 

49.6 

50.6 

51.2 

52.0 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

GB 

10000 

52.8 

53.8 

54.4 

55.5 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

GB 

9000 

53.8 

54.8 

55.5 

56.6 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

GB 

8000 

58.1 

59.1 

60.1 

61.6 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

GB 

7000 

59.4 

60.3 

61.5 

62.9 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

GS 

6000 

60.3 

61.3 

62.5 

63.9 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

GB 

5000 

61.6 

62.6 

63.8 

65.3 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65. B 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

OB 

4500 

63.2 

64.2 

65.6 

67.0 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

OB 

4000 

65.8 

66.9 

68.3 

69.9 

70.4 

70.5 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

GB 

3500 

69.1 

70.3 

71.6 

73.2 

73.7 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

GB 

3000 

72.0 

73.1 

74.7 

76.5 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

GB 

2500 

72.9 

74.2 

76.0 

77.8 

78.3 

70.6 

70.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

76.8 

78.8 

78.9 

GB 

2C00 

75.0 

76.3 

78.2 

80.3 

80.8 

81.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

GB 

1800 

75.5 

76.8 

78.0 

81.0 

81.5 

81.8 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

02.2 

82.2 

82.-2 

82.2 

82.3 

GE 

1500 

76.5 

78.1 

80.5 

82.9 

03,5 

63.8 

84.3 

64.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84. B 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

GB 

1200 

77.3 

79.1 

81.7 

04.0 

85.3 

85.5 

86.0 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

06.7 

86.9 

GB 

1000 

77.7 

79.4 

82.0 

84.4 

86.0 

86.2 

87.0 

88.1 

88.1 

88.2 

83.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

OB 

900 

77.7 

79.4 

82.0 

84.4 

86.0 

86.2 

87.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

GB 

800' 

77.7 

79.4 

82.0 

84.4 

86.4 

86.6 

87.5 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88. 8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

GB 

700 

77.7 

79.4 

82.2 

84.5 

87.0 

87.2 

88.1 

89.3 

89.5 

89.6 

89.7 

09.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.6 

GB 

600 

7/  7 

79.4 

82.2 

84.5 

87.4 

87.9 

89.3 

90.8 

91.0  ■ 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

GB 

500 

77.7 

79.4 

82.2 

84.6 

87.7 

08.5 

90.6 

92,4 

92.6 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

GB 

400 

77.7 

79.4 

82.2 

85.1 

88.5 

89.2 

91.4 

93.3 

93,4 

94.3 

94.7 

94.7 

95.2 

95.2 

95.4 

95.5 

GB 

300 

77.7 

79.4 

82.2 

85.1 

88.5 

89.2 

91.7 

93.6 

93.7 

94.9 

95.5 

95.5 

96.5 

96.5 

96.9 

97.4 

GE 

200 

77.7 

79.4 

82.2 

85.1 

88.5 

09.2 

91.7 

93.7 

93.8 

95.0 

96.0 

96.2 

97.4 

97.5 

97.9 

98.8 

GB 

100 

77.7 

79.4 

82.2 

85.1 

88.5 

09.2 

91.7 

93.7 

93.8 

95.0 

96.0 

96,2 

97.5 

97.6 

98.5 

100.0 

GB 

000 

77.7 

79.4 

82.2 

85.1 

88.5 

89.2 

91.7 

93.7 

93.8 

95.0 

96.0 

96.2 

97.5 

97.6 

98.5 

100.0 

TOTAL  BUMBKR  OF  OBSERVATIONS  807 
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OPERATIHO  hOCKtVm  'A* 
USAPETAC,  AflaSVILLB  HC 


PBRCBNTAOB  FRBQUSHCY  OP  OCCURKKECB  OF  CXItllM  VERSUS  VISIBILm 
FROM  BOUELY  OBSERVATIOIIS 


STATIOH  HUMBER:  74490S  STATION  NAME:  PORT  DEVEHS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  UTC; 

♦  5 

HONTB: 

NOV 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

HILBS 

III 

OB 

OB 

OB 

GE 

OB 

6B 

GE 

OB 

OB 

OB 

GE 

OB 

OB 

GE 

OB 

OB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

43.9 

43.9 

44.3 

44.5 

44.5 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

OE 

20000 

51.1 

51.2 

52.0 

52.2 

52.2 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

<3B 

18000 

51.7 

51.9 

52.7 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

OB 

16000 

51.7 

51.9 

52.7 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

6B 

14U00 

51.9 

52.0 

52.9 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

OB 

12000 

52.9 

53.0 

53.9 

54.1 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

OB 

10000 

55.2 

55.3 

56.6 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

9000 

55.7 

55.8 

57.1 

57.3 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

OB 

8000 

59.5 

59.6 

60.8 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

OB 

7000 

60.4 

60.7 

62.3 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.6 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

6000 

61.4 

61.7 

63.3 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GE 

5000 

62.8 

63.1 

64.7 

65.0 

65.0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

OB 

4500 

63.9 

64.2 

65.9 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OB 

4000 

67.5 

67.9 

69.7 

70.0 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

3500 

72.0 

72.4 

74.3 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

QZ 

3000 

75.7 

76.2 

78.5 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

2500 

76.9 

77.5 

79.9 

80.7 

80.6 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

61.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

2000 

79.2 

80.2 

82.6 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

04.1 

64.1 

84.1 

84.1 

84.1 

64.1 

GE 

1800 

79.5 

80,5 

83.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

1500 

80.3 

81.5 

84.5 

86.1 

86.4 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

1200 

81.2 

82.3 

85.3 

86.9 

87.3 

07.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87  .7 

GE 

1000 

81.6 

82.8 

86.1 

87.7 

88.1 

88.2 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

80.8 

88.8 

88.8 

88.8 

68.8 

88.8 

GE 

900 

81.7 

83.1 

86.3 

87.9 

88.4 

88.6 

88.7 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

800 

81.7 

83.1 

86.3 

87.9 

88.6 

68.9 

89.1 

89.7 

89.7 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

700 

82.0 

63.3 

86.7 

CD 

CD 

89.6 

89.7 

89.8 

90.4 

90.5 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

nO*'; 

62.0 

83.3 

86.9 

88.7 

90.7 

90.8 

91.3 

92.3 

92.5 

92.9 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

GE 

500 

82.0 

83.3 

87.1 

88.8 

90.8 

90.9 

91.5 

93.2 

93.4 

93.9 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

OF 

400 

82.0 

83.3 

87.2 

88.9 

90.9 

91.0 

91.7 

93.5 

93.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

OE 

300 

82.0 

83.3 

87.2 

88.9 

90.9 

91.0 

91.8 

93.8 

94.3 

95.8 

96.4 

96.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

GE 

200 

82.0 

83.3 

87.2 

88.9 

90.9 

91.2 

91.9 

94.0 

94.5 

96.1 

96.8 

97.0 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

GE 

100 

82.0 

83.3 

87.2 

sc. 9 

90.9 

91.2 

91.9 

94.0 

94.5 

96.1 

96.8 

97.4 

98.8 

99.0 

99.6 

100.0 

GE 

000 

82.0 

63.3 

87.2 

88.9 

90.9 

91.2 

91.9 

94.0 

94.5 

96.1 

96.8 

97.4 

96.6 

99.0 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  804 
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S9SSS  SnSSS  9SSSS  @$^993 


oeaaavM  uxxncm  *a* 

USAFRAC,  ASHBVILLK  HC 


PKRCBnAOB  rncQuncY  of  occmmsMCB  of  CBiLna  vbrsus  visibilitt 

FK3H  BOURLY  OBSKRVAnORS 

STATIOH  HUMBER:  74490S  STAIIOR  HAMB:  FORT  DBVBMS  AIH  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  60  -  APR  90 

LOT  TO  OTC:  *  5  MOIfTB:  HOV  BOURS:  15-17 


CEILIHO  VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 


IH 

FEET 

OB 

7 

(SB 

6 

OE 

5 

OB 

4 

GB 

3 

OB 

2  1/2 

OB 

2 

OB 

1  1/2 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

!IO  CBIL 

45.3 

45.3 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

3E  20000 

50.7 

50.7 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

SE  18000 

51.6 

51.8 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

3B  16000 

51.8 

51.9 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

:E  14000 

51.9 

52.0 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

X  12000 

53.4 

53.5 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

SE  10000 

55.1 

55.5 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

SB  9000 

56.1 

56.7 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

SE  8000 

60.1 

60.7 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

3E  7000 1 

61.3 

61.9 

63.6 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

SE  6000 

61.7 

62.3 

64.0 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

SE  5000 

62.5 

63.1 

64.8 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

3B  4500 

65.5 

66.1 

67.9 

66.1 

66.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.4 

66.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

n  4000 

68.9 

69.6 

71.3 

71.5 

71.7 

71.8 

71.6 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

SB  3500 

71.3 

71.9 

74.0 

74.8 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

SB  3000 

76.3 

77.1 

79.7 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

61.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

SE  2500 

78.0 

78.9 

81.7 

82.9 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

SE  2000 

80.5 

81.7 

84.7 

86.0 

86.8 

67.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87. 5 

87.5 

87.5 

87.5 

SE  1800 

81.2 

82.3 

85.4 

86.7 

87.5 

07.6 

87.6 

87.9 

87.9 

88. 1 

88.1 

08.1 

08.1 

86.1 

88.1 

88.1 

SE  1500 

81. 6 

83.1 

66.3 

88.0 

88.9 

89.1 

09.2 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

09.7 

89.7 

09.7 

89.7 

89.7 

SB  1200 

82.1 

83.4 

86.6 

88.5 

89.5 

89.6 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

SB  1000 

82.2 

83.5 

86.7 

88.7 

90.1 

90.3 

90.8 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

SE  900 

82.3 

83.7 

86.8 

88.9 

90,4 

90.5 

91.2 

91.8 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

SE  800 

62.5 

83.6 

87.0 

89.2 

90.8 

90.9 

91.6 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

SB  700 

82.6 

63.9 

87.4 

89.6 

91.2 

91.3 

92.1 

92.8 

92.6 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

SE  600 

fl2.6 

83.9 

87.7 

90.1 

92.0 

92.1 

93.5 

94.5 

94.5  . 

95.1 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

SE  500 

82.6 

83.9 

87.7 

90.4 

92.2 

92.5 

94.1 

95.1 

95.1 

96.0 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

SB  400 

62.6 

83.9 

87.7 

90.4 

92.2 

92.5 

94.5 

95.8 

95.8 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

SE  300 

62.6 

83.9 

87.7 

90.4 

92.2 

92.5 

94.5 

96.0 

96.0 

97.4 

97.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

SE  200 

82.6 

83.9 

87.7 

90.4 

92.2 

92.5 

94.5 

96.2 

96.2 

97.5 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

99.3 

99.3 

SE  100 

82.6 

83.9 

87.7 

90.4 

92.2 

92.5 

94.5 

96.2 

96.2 

97.5 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.7 

99.7 

SE  000 

82.6 

83.9 

87.7 

90.4 

92.2 

92.5 

94.5 

96.2 

96.2 

97.5 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  759 
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OPKRATIRa  LOCXriOH  'A*  PERCBnAOK  FRBQUEMCy  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITT 

USAPBTAC,  ASBBVILLB  HO  FROM  SOURLY  OBSBRVATIOIIS 


STKTIOM  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVBNS 

AIN  MA 

PERIOD 

OP  RECORD;  MAY  80  - 

APR  90 

Lsr 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTS: 

MOV 

B0UR8: 

18-20 

CBILINQ 

VISIBILITY  IN 

STATUTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

49.4 

49.7 

50.9 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

OB 

20000 

53.1 

53.4 

54.6 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GB 

o 

o 

o 

CD 

53.3 

53.6 

54.8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

OB 

16000 

53.4 

53.8 

54.9 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GB 

14000 

53.8 

54.1 

55.3 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GB 

12000 

56.3 

56.6 

57.8 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.3 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GB 

10000 

57.5 

58.0 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

9000 

58.5 

59.0 

60.6 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

8000 

61.0 

61.5 

63.1 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

GB 

7000 

61.5 

62.0 

63.7 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

GB 

6000 

61.5 

62.0 

63.8 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

65.0 

65.0 

GB 

5000 

63.1 

63.7 

65.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

OB 

4500 

65.8 

66.3 

68.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

70.0 

70.0 

OB 

4000 

70.4 

70.9 

73.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

OB 

3500 

72.2 

72.7 

75.0 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

GB 

3000 

75.5 

76.0 

78.4 

80.1 

80.6 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

GE 

2500 

76.9 

77.4 

79.9 

82.6 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

GB 

2000 

78.6 

79.9 

82.4 

85.4 

86.1 

86.4 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.8 

87.  B 

GB 

1800 

78.6 

79.9 

82.4 

85.4 

86.3 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87,6 

87.8 

87.8 

87  .8 

87.9 

87.9 

GB 

1500 

79.4 

80.7 

63.4 

86.4 

87.4 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

GE 

1200 

80.1 

81.6 

84.3 

87.3 

88.4 

88.8 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

GE 

1000 

80.1 

81.6 

84.3 

87.3 

88.8 

89.1 

90.1 

90.1 

9C.1 

90.1 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

GB 

900 

80.1 

81.6 

84.4 

87.4 

88.9 

89.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

GE 

800 

80.2 

81.7 

84.8 

87.8 

89.3 

89.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

OB 

TOO 

80.2 

81.7 

84.9 

88.1 

89.8 

90.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91  5 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

05 

600 

80.2 

81.7 

85.3 

88.4 

90.1 

90.5 

92.0 

92.0 

92.1 

92.6 

93.6 

94.1 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

GE 

500 

80.2 

81.7 

85.4 

88.8 

90.5 

90.8 

92.5 

92.6 

92.8 

93.8 

95.0 

95.5 

95.6 

95.6 

96.0 

96.0 

GB 

400 

80.2 

81.7 

85.4 

88.9 

90.6 

91.1 

92.8 

93.3 

93.5 

94.6 

95.8 

96.3 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

GE 

300 

80.2 

81.7 

85.4 

89.1 

91.0 

91.5 

93.5 

94.0 

94.3 

95.5 

96.6 

97.2 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

GE 

200 

80.2 

81.7 

85.4 

89.3 

91.1 

91.6 

93.6 

94.1 

94.5 

95.6 

96.8 

97.3 

97.8 

97.8 

99.0 

99.0 

GE 

100 

80.2 

81.7 

85.4 

89.3 

91.1 

91.6 

93.6 

94.1 

94.5 

95.6 

96.8 

97.3 

97.8 

97.8 

99.3 

99.3 

GB 

000 

80.2 

81.7 

85.4 

89.3 

91.1 

91.6 

93.6 

94.1 

94.5 

95.8 

97.0 

97.5 

98.0 

98.0 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  597 


D  -  2  -  92 


USAFETAC/DS-91/254  -  Page  259 


GPBMTIlfO  LOCATIOR  ‘A*  PERCHfTACS  FABgUBNCy  OP  OCCURRBIfCS  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 

USAPKEAC,  ASHEVILLE  EC  PROM  HOURLY  OBSERVATICRS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVEHS  AIN  MA  PERICO  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 


liST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

NOV 

BOtTRS: 

21-23 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN 

STATOTO 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

CE 

OB 

GB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CEIL 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

OB 

20000 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

<3E 

18000 

62.2 

62.2 

h^.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

16000 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

14000 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

12000 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

10000 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

9000 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65-3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

eooo 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

7000 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

6000 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

5000 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

4500 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB 

4000 

79.6 

79.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

60.6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

3500 

81.6 

81.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OB 

3000 

83.7 

8.’.  7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

94.7 

84.7 

GE 

2500 

83.7 

83.7 

84.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

2000 

85.7 

05.7 

86.7 

00.8 

88.8 

08.3 

00.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.0 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

8H.8 

GE 

1800 

05.7 

05.7 

06.7 

68.0 

88.8 

88.0 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

80.8 

08.8 

88.0 

GE 

1500 

86.7 

86.7 

87.8 

90.0 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

00.0 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

1200 

06.7 

06.7 

87.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.0 

90.0 

90,0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

1000 

1  06.7 

06.7 

07.0 

90.0 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90,8 

90.8 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

GE 

900 

86.7 

86.7 

88.8 

91.8 

91.0 

91.8 

91.0 

91.8 

91.8 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.0 

91.8 

91.8 

GE 

800 

1  86.7 

86.7 

88.8 

91.8 

91.8 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

700 

1  86.7 

86.7 

88.8 

92,9 

92.9 

97.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

600 

1  86.7 

86.7 

08.0 

92.9 

92.9 

97.9 

92.9 

92.9 

92.9  . 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

500 

1  06.7 

86.7 

88.0 

92.9 

92  .9 

92.9 

92.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

400 

■  06.7 

86.7 

88.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OE 

300 

06.7 

06.7 

88.8 

92.9 

92.9 

93.9 

93.9 

94,9 

94.9 

94,9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

96.9 

96.9 

GE 

200 

j  06.7 

06.7 

88.8 

92.9 

32.9 

93.9 

93.9 

94.9 

94.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

98.0 

90.0 

GE 

100 

1  86.7 

86.7 

88.8 

92.9 

92.9 

93.9 

93.9 

94.9 

94.9 

96.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

06.7 

06.7 

88.8 

92.9 

92.9 

93.9 

93.9 

94.9 

94.9 

96.9 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  98 

D  -  2  -  93 
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OPBRkTinO  LOCATIOH  ’A’ 
USAFKIKC,  ASBSVILLB  HC 


PERCBHTAiGB  FRBQUBNCy  OF  OCCURRBUCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  BOORS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  m  STATVTB 

OB  GB  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HI  LBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

IfO 

CBIL 

44.5 

44.8 

45.5 

45.9 

46.0 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.2 

46.2 

OB 

20000 

49.0 

49.4 

50.3 

50.7 

50.8 

50.9 

50,9 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

OB 

18000 

49.4 

49.9 

50.8 

51.2 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

GE 

16000 

49.5 

49.9 

50.9 

51.2 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

OB 

14000 

49.6 

50.0 

51.0 

51.4 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

OB 

12000 

SI. 3 

51.9 

52.9 

53.3 

53.6 

53.6 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

GB 

10000 

53.6 

54.? 

55.4 

55.9 

56.2 

56.2 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

GE 

9000 

54.5 

55.1 

56.5 

57.1 

57.3 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

GE 

SOOO 

58.3 

59.0 

60.5 

61.3 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.1 

GB 

7000 

59.3 

60.1 

61.7 

62.4 

62.8 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

GB 

6000 

59.9 

60,7 

62.3 

63.1 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.0 

63.8 

63,8 

63.8 

63.8 

63.9 

GE 

5000 

61.1 

61.8 

63.5 

64.3 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

GE 

4500 

63.0 

63.7 

65.4 

66.4 

66.8 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

GB 

4000 

66.2 

67.0 

68.9 

69.8 

70.3 

70.5 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

GB 

3500 

69.3 

70.1 

72.1 

73.2 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

OB 

3000 

72.8 

73.7 

76,0 

77.3 

77.9 

78.1 

70.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

GE 

2500 

74.0 

75,2 

77.6 

79.2 

79.9 

80.1 

80.3 

80.4 

00.4 

80.5 

80.6 

00.6 

80.6 

80.6 

00.7 

00.7 

GB 

2000 

76.1 

77.5 

80.2 

82  .0 

82.9 

03.1 

83.4 

83.5 

03.5 

8J  .6 

83.7 

03.7 

83.7 

83.7 

83.0 

03.9 

GE 

1000 

76,4 

77.9 

00.5 

82.4 

83.3 

03.5 

83.8 

03.9 

83.9 

84.1 

84.2 

84.2 

.  84.2 

84.2 

84.3 

04.3 

GE 

1500 

77.3 

78.8 

81.9 

84.0 

05.2 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

06.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

GB 

1200 

78.0 

79.6 

82.8 

85.0 

86.4 

86.6 

87,1 

87.4 

87.4 

8'.  .6 

07.7 

87  .7 

87.0 

87.0 

87.0 

87.9 

GE 

1000 

:8.3 

79.9 

83.2 

85.4 

07.1 

07.3 

88.0 

80.5 

80.5 

08.7 

88.8 

08.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

GB 

900 

78.4 

80.0 

03.4 

85.7 

07.4 

87.6 

08.3 

88.9 

88.9 

09.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

GE 

800 

70,4 

80.1 

83.6 

85.9 

87.7 

87.9 

88.7 

09.3 

89.3 

89.5 

89.7 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

GB 

700 

70.6 

80.3 

83.9 

86.3 

08.4 

88.6 

89.4 

90.0 

90.1 

90.4 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

GE 

600 

78.6 

00.3 

84.2 

86.6 

89.0 

09.3 

90.6 

91,5 

91.6 

92.1 

.2.4 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GE 

500 

70.7 

80.4 

04.4 

06.9 

09.5 

89.9 

91.4 

92.6 

92.8 

93.4 

93.9 

94.1 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

OB 

400 

78.7 

80.4 

84.4 

87.1 

89.0 

90.2 

91.8 

93.2 

93.4 

94.5 

95.0 

95.2 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

GE 

300 

78.7 

80.4 

84.4 

87.1 

89.9 

90.3 

92.1 

93.6 

93.8 

95.2 

95.9 

96.0 

96.9 

96.9 

97.3 

97.5 

GE 

200 

78.7 

80.4 

84.4 

87.2 

09.9 

90.4 

92.2 

93.8 

94.0 

95.5 

96.2 

96.5 

97.5 

97.6 

98.4 

98.8 

GE 

100 

78.7 

80.4 

84.4 

87.2 

89.9 

90.4 

92,2 

93.8 

94.0 

95.5 

96.3 

96.7 

97.9 

90.0 

99.1 

99.8 

GE 

000 

70.7 

80.4 

84.4 

07.2 

89.9 

90.4 

92.2 

93.8 

94.0 

95.6 

96.4 

96.7 

98.0 

98.0 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3716 
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OPEMXIIIO  LOCATIOH  'A*  PBDCBHTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCUmtBRCB  OF  CXILIMa  VERSUS  VISIBILm 

USAFEEAC,  ASBEVILLE  IK  FROM  BOURLF  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT  DBVENS 

AIN  HA 

PERI  00 

OF  RECORD:  NAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTE: 

DEC 

HOURS: 

06-08 

CSILINO 

VISIBILITY  IN 

SXAIVTB  MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

45.4 

45.8 

46.4 

46.4 

47.4 

47.5 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

48.0 

GB 

20000 

49.6 

50.0 

50.6 

50.6 

51.9 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.6 

(B 

18000 

50.1 

50.6 

51.3 

51.3 

52.6 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.3 

CB 

16000 

50.1 

50.6 

51.3 

51.3 

52.6 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.3 

<3B 

14000 

50.4 

50.9 

51.6 

51.6 

52.9 

53.0 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.6 

OB 

12000 

51.3 

51.7 

52.6 

52.6 

53.9 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.6 

OB 

10000 

55.6 

56.1 

57.1 

57.1 

58.8 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.5 

GB 

9000 

56.6 

57.1 

58.2 

58.2 

60.0 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.7 

GB 

8000 

60.4 

60.0 

62.1 

62.3 

64.7 

64.9 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.8 

GB 

7000 

62.1 

62.6 

64.2 

64.3 

66.8 

66.9 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.8 

GE 

6000 

62.9 

63.3 

65.0 

65.2 

67.6 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

QB 

5000 

64.2 

64.6 

66.3 

66.6 

69.1 

69.4 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.4 

<3E 

4500 

64.7 

65.2 

67.1 

67.3 

69.8 

70.1 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.2 

QB 

4000 

66.5 

66.9 

68.9 

69.2 

72.1 

72.5 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

QB 

3500 

68.5 

69.2 

71.4 

71.7 

74.7 

75.1 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.3 

<3E 

3000 

70.4 

71.2 

73.4 

73.7 

77.5 

77.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

QB 

2500 

71.4 

72.3 

74.6 

74.9 

78.8 

79.3 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

00.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.4 

GB 

2000 

73.0 

74.0 

77.3 

77.7 

81 .9 

82.5 

84.2 

84.5 

84.5 

84.7 

84.8 

85.0 

05.1 

85.1 

85.1 

85.4 

QB 

1800 

73.1 

74.1 

77.7 

78.3 

02.5 

83.1 

05.0 

85.3 

05.3 

05.4 

85.5 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

86.1 

GE 

1500 

73.3 

74.3 

77.9 

78.5 

82.7 

83.2 

85.3 

85.5 

05.5 

05.7 

05  .8 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.4 

GB 

1200 

74.  V 

75.7 

79.6 

00.2 

84.5 

85.3 

87.7 

08.0 

88.0 

88.3 

88.4 

88.6 

08.7 

88.7 

88.7 

09,0 

GB 

1000 

75.0 

76.0 

80.3 

81.1 

85.5 

86.3 

09.3 

89.9 

89.9 

90.3 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

GE 

900 

75.0 

76.0 

00.3 

81.1 

85.5 

06.3 

89.3 

89.9 

89.9 

90.3 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

GB 

000 

75.0 

76.0 

80.3 

81.1 

85.5 

86.3 

89.3 

90.3 

90.3 

90.8 

90,9 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.5 

QB 

700 

75.0 

76.0 

80.3 

81.1 

85.7 

86.4 

89.6 

90.6 

90.6 

91.0 

91.2 

91.3 

91.8 

91.8 

91.9 

92.2 

(n 

600 

75.0 

75,0 

80.3 

81.1 

85.8 

86.7 

90.2 

91.3 

91.3. 

91.8 

91.9 

92.1 

92.5 

92.5 

92.6 

92.9 

GB 

500 

75.0 

76.0 

80.3 

81.2 

06.3 

87.3 

91.5 

92.9 

92.9 

94.1 

94.2 

94.4 

94.8 

94.8 

94.9 

95.2 

GB 

400 

75.0 

76.0 

80.3 

81.2 

86.3 

87.3 

92.1 

93.9 

93.9 

95.1 

95.2 

95.4 

96.1 

96.1 

96.2 

96.5 

GB 

300 

75.0 

76.0 

80.3 

81.2 

86.3 

87.3 

92.3 

94.4 

94.4 

95.0 

96.2 

96.4 

97.3 

97.3 

97.4 

90.1 

GB 

200 

75.0 

76.0 

80.3 

81.2 

86.3 

87.3 

92.5 

94.5 

94.5 

96.2 

96.7 

97.0 

98.3 

98.3 

99.3 

100.0 

GB 

100 

75.0 

76.0 

80.3 

81.2 

86.3 

87.3 

92.5 

94.5 

94.5 

96.2 

96.7 

97.0 

98.3 

98.3 

99.3 

100.0 

GE 

000 

75.0 

76.0 

00.3 

81.2 

86.3 

87.3 

92.5 

94.5 

94.5 

96.2 

96.7 

97.0 

98.3 

98.3 

90.3 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  692 
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OPEKATIHG  LOCATION  ’A'  PBRCBHTAiOB  FREQUKNCY  OP  OCCUmBRCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILin 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 


STfiTIOfI  NUMBER: 

744905 

STATION  NAME:  FORT 

DBVBNS 

AIN  MA 

PERIOD 

OF  RECORD:  NAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  urc! 

♦  5 

f40im: 

DEC 

BOURS: 

09-11 

CEZLINO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

44.6 

44.9 

45.5 

45.7 

45.9 

45.9 

45.9 

46.0 

46.0 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GB 

20000 

51.9 

52.2 

53.1 

53.8 

54.1 

54.1 

54.1 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

OB 

leooo 

52.7 

52.9 

53.8 

54.5 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

GE 

16000 

52.7 

52.9 

53.8 

54.5 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55-0 

55.0 

GE 

14000 

53.5 

53.7 

54.7 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

12000 

54.5 

54.8 

55.7 

56.4 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

10000 

58.8 

'9.1 

60.4 

61.4 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

GE 

9000 

59.6 

60.1 

61.3 

62.2 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

6000 

64.6 

65.1 

66.6 

67.8 

68.5 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

7000 

65.5 

66.0 

67.5 

68.9 

69.8 

69.8 

70.1 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

6000 

66.7 

67.3 

68.8 

70.2 

71.1 

71.1 

71.4 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

5000 

67.2 

67.8 

69.4 

70.8 

71.7 

71.7 

72.0 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

4500 

68.0 

68.6 

70.5 

72.1 

73.1 

73.1 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

4000 

69.4 

70.1 

72.6 

74.4 

75.3 

75.3 

78.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

OB 

3500 

71.1 

72.0 

74.7 

76.5 

77.6 

77.6 

77.9 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3000 

73.4 

74.7 

77.6 

79.3 

80.4 

80.4 

80.9 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

2500 

74.1 

75.8 

78.7 

80.8 

81,9 

81.9 

82.4 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

2000 

75.0 

77.0 

80.2 

82.2 

83.6 

83.6 

84,3 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

1600 

75.0 

77.0 

80.3 

82.3 

83.8 

83.8 

84.8 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

.  85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

1500 

75.1 

77.2 

80.6 

83.1 

84.8 

84.9 

86.1 

86.5 

86.5 

86.9 

86.^ 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

1200 

75.6 

77.7 

81.3 

83.9 

85.6 

85.7 

86.9 

87.5 

87.5 

87  .8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

loco 

76.2 

78.3 

82.1 

84.7 

86.5 

86.8 

88.4 

89.0 

89.0 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

900 

76.6 

78.7 

82.6 

85.2 

87.1 

87.4 

89,0 

90.0 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

800 

76.6 

78.7 

82.6 

85.2 

87,2 

87.6 

89.4 

90.3 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

700 

76.7 

78.9 

82.8 

85.6 

87.6 

88.2 

90.3 

91.3 

91.4 

91.9 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

GB 

.00 

76.7 

78.9 

82.8 

85.6 

87,7 

88.4 

90.7 

91.9 

92.0 

92.6 

32.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

GE 

500 

76.7 

78.9 

82.8 

85.6 

88.0 

88.7 

91.4 

93.3 

93.4 

94  .0 

94.1 

94.1 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

GE 

400 

76.7 

78.9 

82.8 

85.6 

88.3 

89.0 

91.9 

94.2 

94.5 

95.2 

95.7 

95.7 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

GE 

300 

76.7 

78.9 

82.8 

85.6 

88.4 

89.1 

92.1 

94.5 

94.7 

95.4 

96.3 

96.3 

97.5 

97.5 

98.3 

98.5 

GE 

200 

76.7 

78.9 

82.8 

85.6 

88.4 

89.1 

92.1 

94.5 

94.7 

95.7 

96.7 

96.7 

98.0 

98.0 

99.6 

99.8 

GE 

100 

76.7 

78.9 

82.6 

85  .6 

88.4 

89.1 

92.1 

94.5 

94.7 

95.7 

96.7 

96.7 

98.0 

98.0 

99.8 

100.0 

GE 

000 

76.7 

78.9 

82.8 

85.6 

88.4 

89.1 

92.1 

94.5 

94.7 

95.7 

96.7 

96.7 

98.0 

98.0 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  847 
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OPBMTina  UXATIOR  ‘A*  PERCBNTAGB  FRBQUaicy  OF  OCCURRBICB  OF  CBILIlia  VEBSUS  VISIBILITY 


USAFBTAC, 

A8BBVILLB  HC 

FNQH  BOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION  NUMBBR: 

744905 

STATION  NAME;  FORT 

DBVBMS 

AIR  HA 

PBRIOO 

OF  RBOORD:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

CEILIHO 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OB 

FBBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

44.9 

44.9 

45.1 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

SB 

20000 

51.8 

51.8 

51.9 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

SB 

leooo 

52.9 

52.9 

53.0 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GB 

16000 

53.3 

53.3 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

OB 

14000 

54.2 

54.2 

54.3 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

OB 

12000 

56.6 

1 

56.6 

56.7 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57,1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB 

10000 

60.4 

60.5 

60.6 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GB 

9000 

1  60.8 

61.0 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE 

8000 

65.9 

66.0 

66.3 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67,0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

7000 

66.3 

66.4 

66.6 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

6000 

67.0 

67.1 

67.5 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

5000 

1  68.2 

68.3 

68.7 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

4500 

68.9 

69.0 

69.4 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

SB 

4000 

71.2 

71.7 

72.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GB 

35CO 

75.4 

76,1 

76.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

3000 

77.5 

78.2 

78.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

2500 

78.6 

79.6 

80.4 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

2000 

79.8 

81.3 

82.7 

64.1 

84.5 

04.7 

84.7 

84.7 

84.7 

04.8 

04.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

1800 

79.9 

81.4 

82.9 

84.5 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

05.3 

05.3 

85,3 

85.3 

85.3 

GB 

1500 

79,9 

81.6 

83.4 

85.2 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.  1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

GB 

1200 

80.7 

82.4 

84.2 

86.3 

86.9 

87.1 

87.5 

87.5 

87.5 

87. 6 

07. C 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

SB 

1000 

81.1 

82.9 

84.7 

86.7 

87.3 

87,6 

88.7 

08.7 

88.7 

88.8 

80.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.4 

89.4 

GB 

900 

81.2 

83.0 

64.9 

87.0 

87  .6 

07,8 

89,2 

89.2 

89.2 

89.3 

09.3 

89.3 

89.5 

89.5 

89.9 

89.9 

GB 

800 

81.2 

83.1 

85.3 

87.7 

88.4 

80.7 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

GB 

700 

81.3 

83.3 

85.4 

88.1 

69.0 

89.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

92.4 

92.4 

SB 

600 

81  3 

83.3 

85.4 

88.1 

89.0 

89,3 

92.0 

92.2 

92.2 

92.5 

92.7 

92.7 

93.1 

93.1 

93.5 

93.5 

SB 

500 

81.4 

83.4 

85.5 

88.2 

69.6 

69.9 

93.0 

93.3 

93.3 

93.6 

93.9 

93.9 

94.7 

94.7 

95.3 

95.3 

GB 

400 

61.4 

63.4 

85.5 

88.2 

89.8 

90, r 

93.1 

93.5 

93.5 

94.6 

95.1 

95.1 

96.1 

96.1 

97.0 

97.0 

GB 

300 

81.4 

83.4 

85.5 

88.2 

89.8 

90,0 

93,3 

93.7 

93.7 

94.9 

95.8 

95.8 

97.0 

97.0 

98.1 

98.2 

SB 

200 

81.4 

83.4 

85.5 

88.2 

89  8 

90.0 

93.4 

94.0 

94.0 

95.3 

96.1 

96.1 

98.0 

98.0 

99.3 

99.9 

GB 

100 

81.4 

83.4 

85.5 

88.2 

89.8 

90.0 

93.4 

94.0 

94.0 

95.3 

96.1 

96.1 

98.0 

98.0 

99.4 

100.0 

GB 

000 

61 .4 

83.4 

85.5 

88.2 

89.8 

90.0 

93.4 

94.0 

94.0 

95.3 

96.1 

96.1 

98.0 

98.0 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBBB  OF  OBSERVATIONS  830 
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OPBRATinO  LOCATIOR  "A* 
USAFSTAC,  A8HBVILLB  HC 


PERCBnAOB  FRSQUSHCY  OCCURRBMCS  OP  CBILIIM  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBER:  744905 


STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIR  HA 
LSI  TO  UTC!  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


CBILINQ 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

VISIBILITY  IN  STATUTB  MILES 

GB  GB  GB  GB  GB 

GB 

GB 

fF 

GB 

GB 

GB 

GB 

■ 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5.  8 

1/2 

3/e 

1/4 

0 
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99999  99999  99999  99999  99999  99999 


OPBRXriHQ  LOCATIOH  ’A* 
U8AFRAC,  ASHBVIU.B  HC 


PSnCBMTAGB  FRBQUBHCY  OF  OCCURRBMCS  OF  CBILIHO  VBRSU8  VI8IBILITT 
FROM  BOURLT  OBSRRVAnORS 

aTAXIOR  HUKBKR:  744905  8TATI0H  RAMB:  FORT  DBVBMa  AIR  MA  PSRICO  OF  RBGOFD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  NORTH:  DEC  HOURS:  18-20 


CBILIHO  ViaiBILiry  ih  statuts  hilbs 


IR 

FBBT 

1  GB 

1  ^ 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

40  CBIL 

50.8 

50.8 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

IB  20000 

55.8 

55.8 

56.2 

56.4 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

ZB  18000 

56.0 

56.0 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

IB  16000 

56.6 

56.6 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57,3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

IB  14000 

56.7 

56.7 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

IB  12000 

58.2 

58.2 

58.5 

58.7 

58.7 

58,7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

56.9 

58.9 

IB  10000 

62.8 

62.8 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

IE  9000 

63.0 

63.0 

63.4 

£3.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

IB  8000 

68.6 

68.6 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

;E  7000 

68.9 

68.9 

69.7 

69.6 

69.6 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

IE  6000 

69.3 

69.3 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

IB  5000 

70.7 

70.7 

71.5 

71.6 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

IB  4500 

72.0 

72.0 

72.7 

72.9 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

IB  4000 

73.1 

73.1 

74.0 

74.1 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

IB  3500 

76.3 

76.3 

77.7 

77.9 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

IB  3000 

77.9 

77.9 

79.4 

79.5 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

IB  2500 

78.3 

78.5 

80.3 

80.4 

82.4 

62.8 

62.9 

82.9 

82.9 

83.3 

83.3 

83. 3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

IE  2000 

79.2 

79.9 

81.9 

82.4 

84.7 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

7R  1800 

79.4 

80.3 

82,2 

62.8 

85.8 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

87.6 

87  .D 

87.6 

87  .6 

87.6 

87,6 

87.6 

1500 

79.5 

80.4 

82.6 

83,5 

86.7 

87.4 

87.6 

07.6 

87  .6 

88.5 

08.5 

80.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

IB  1200 

79.7 

1 

80.8 

83.1 

83.8 

87.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

09.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

X  1000 

79.9 

81.0 

83.3 

84.0 

88.0 

09.0 

89.6 

89.6 

89.6 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

7R  900 

80.3 

81.7 

84.0 

84.7 

68.7 

89.6 

90.3 

90.5 

90.5 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

IB  800 

80.3 

81.7 

84.0 

84.9 

89.2 

90,3 

90.8 

91.0 

91.0 

91.9 

91.9 

91.9 

91 .9 

91.9 

91 .9 

91.9 

IB  700 

80.4 

81.9 

84.2 

85.1 

89.4 

90.5 

91.0 

91.2 

91.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

IB  600 

80.4 

81.9 

84.2 

85.3 

89.8 

90.8 

91.7 

92.5 

92.5 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

7E  500 

80.4 

81.9 

84.4 

85.5 

90.1 

91.2 

92.3 

93.0 

93.0 

94.4 

94.4 

94.4 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

7E  400 

80.4 

81.9 

84.7 

85.8 

90.5 

91.9 

93.2 

94.1 

94.3 

96.2 

96.2 

96.2 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

IE  300 

80.4 

81.9 

84.7 

85.8 

90  7 

92.1 

93.4 

94.3 

94.4 

96.6 

96.6 

96.6 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

;b  200 

80.4 

81.9 

84.7 

85.8 

90.7 

92.1 

93.4 

94.3 

94.4 

96.6 

96.6 

96.6 

98.4 

98.4 

96.6 

98.9 

IB  100 

80.4 

81.9 

84.7 

85.8 

90.7 

92.1 

93.4 

94.3 

94.4 

96.6 

96.8 

96.8 

98.6 

98.6 

99.1 

99.5 

IB  000 

80.4 

81.9 

84.7 

85.6 

90.7 

92.1 

93.4 

94.3 

94.4 

96.6 

96.8 

96.8 

98.6 

98.6 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  557 
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OPBRATIRO  UXKTIOK  'A* 

PERCBirrAGB  FRBQUBIKY  OP  OCClUtRBMCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBKVILLB  RC 

FROM 

HOURLY  ceSERVATIORS 

STATICM  HUNBKR: 

744905 

STATIOH  HAMB:  FORT  DBVBXS 

AIN  HA 

PERIOD 

OF  RBCORD:  HAY  80  - 

APR  90 

• 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MOUTH: 

DEC 

BOURS: 

21-23 

CBILIHO 

VISIBILITY  IB 

STATVTB 

HILBS 

IH  1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

• 

FBBT  1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL  45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

OB 

20000  47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

GB 

18000  47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

GE 

16000  47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

GE 

14000  47.0 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

GB 

12000  50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

GB 

10000  50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

GB 

9000  53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GE 

8000  65.8 

65.8 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

66. 5 

68.5 

68.5 

68.5 

GE 

7000  65.8 

65.8 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

6000  65.8 

65.8 

68.5 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

5000  67.1 

67.1 

69.9 

71.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

A 

GB 

4500  67.1 

67.1 

69.9 

71.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

4000  68.5 

68.5 

71.2 

72.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

1500  69.9 

69.9 

74.0 

75.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

3000  69.9 

69.9 

74.0 

75.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

2500  69.9 

69.9 

75.3 

76.7 

79.5 

79.5 

80.8 

80.8 

80.8 

02.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

2000  71.2 

71.2 

76.7 

78.1 

80. 8 

82.2 

83.6 

83.6 

83.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

1800  71.2 

71  .2 

76.1 

79.5 

82.2 

83.6 

84.9 

84.9 

84.9 

86.3 

06.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

1500  71.2 

71 .2 

78.1 

79.5 

82.2 

83.6 

84.9 

84.9 

04.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

06.3 

86.3 

86.3 

GB 

1200  71.2 

71.2 

78.1 

79.5 

82.2 

83.6 

07.7 

87.7 

87.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

1000  71.2 

71.2 

78.1 

79.5 

82.2 

83.6 

07.7 

87.7 

07.7 

90.4 

90.4 

91 .8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

900  72.6 

72.6 

79.5 

80.8 

83.6 

84.9 

89.0 

90.4 

90.4 

93.2 

93.2 

94.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

800  72.6 

72.6 

79.5 

80.6 

83.6 

84.9 

89.0 

90.4 

90.4 

93.2 

93.2 

94.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

700  72.6 

72.6 

79.5 

80.8 

83.6 

84.9 

89.0 

90.4 

90.4 

93.2 

93.2 

94.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

600  ■’2.6 

72.6 

79.5 

80.8 

84.9 

86.3 

90.4 

91.8 

91.8 

94.5 

94.5 

95.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

500  72.6 

72.6 

79.5 

80.8 

84.9 

86.3 

90.4 

91.8 

91.8 

94.5 

94.5 

95.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

400  72.6 

72.6 

79.5 

80.8 

84.9 

86.3 

90.4 

91 .8 

91.8 

94.5 

94.5 

95.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

300  72.6 

72.6 

79.5 

80.8 

84.9 

86.3 

90.4 

91.8 

91.8 

95.9 

95.9 

97.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

200  72.6 

72.6 

79.5 

80.8 

84.9 

86.3 

90.4 

91.8 

91.0 

95.9 

95.9 

97.3 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

GE 

100  72.6 

72.6 

79.5 

80. 8 

84.9 

86.3 

90.4 

91.8 

91.8 

95.9 

95.9 

97.3 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

GB 

000  72.6 

72.6 

79.5 

80.8 

84.9 

86.3 

90.4 

91 .8 

91.8 

95.9 

95.9 

97.3 

98.6 

98.6 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

73 
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pSSSSS  39989  99999 


OPBMTIira  UXATIOM  *A* 
USATBIAC,  ASBKVILLK  RC 


PBRcomoB  FraguracY  of  occumncx  of  cbiliro  versiis  visibility 

FROM  HOURLY  (»8BRVRTI0MS 

STATIOM  HUMBBR:  744905  STKYIOR  RRMB:  FORI  DBVEM8  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MCNRH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET  1 

1  GB 

1 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

«0  CEIL 

45.9 

46.1 

46.4 

46.6 

46.8 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

47.0 

47.0 

47.0 

47.0 

3E  20000 

52.0 

52.2 

52.6 

52.9 

53,2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

3B  18000 

52.7 

52.9 

53.3 

53.6 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

IE  leooo 

53.0 

53.2 

53.6 

53.9 

54.2 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

J4.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.4 

3B  14000 

53.6 

53.8 

54.2 

54.5 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.0 

3B  12000 

55.3 

55.5 

55.9 

56.2 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56,7 

56.7 

56.7 

SB  10000 

59.7 

59.9 

60.5 

60.8 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

SB  9000 

60.4 

60.6 

61.2 

61.5 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

SB  8000 

65.3 

65.5 

66.4 

66.9 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

SB  7000 

66.0 

66.3 

67.3 

67.8 

68.4 

68.4 

68.6 

60.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

3B  6000 

66.8 

67.1 

68.1 

68.7 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

38  5000 

68.1 

68.5 

69.5 

70.1 

70.9 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

IB  4500 

69.0 

69.3 

70.4 

71.1 

72.1 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

IE  4000 

70.8 

71.3 

72.6 

73.3 

74.4 

74.5 

74.7 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

38  3500 

73.6 

74.3 

75.9 

76.6 

77.9 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

X  3000 

75.5 

76.2 

77.9 

78.7 

80.1 

80.2 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

3B  2500 

76,3 

77.3 

79.1 

80.0 

81.5 

81.7 

82.1 

82,2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

3B  2000 

77.4 

78.7 

81. 0 

82.0 

83.9 

84.2 

84.7 

84.9 

84.9 

05.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

3B  1800 

77.5 

78.9 

81.3 

82.5 

84.5 

84.8 

85.4 

85.6 

05.6 

85.8 

85.9 

05.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

SB  1500 

77.7 

79.  1 

01  .8 

83.1 

05.2 

05.6 

86.4 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

87.0 

87  .0 

07.0 

07.1 

87.1 

SB  1200 

78.3 

79.7 

02.5 

03.9 

86.3 

06.8 

07.0 

88.0 

88.0 

08.3 

08.4 

08.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

SB  1000 

78.6 

80. 1 

83.0 

84.4 

86.9 

87.4 

09.0 

89.3 

89.3 

89,7 

89.7 

89.0 

09.9 

89.9 

90.1 

90.1 

3E  900 

78.8 

80.4 

83.3 

84.6 

87.2 

07.0 

89.4 

89.8 

89.8 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7 

IE  800 

78.8 

80.5 

83.5 

85.0 

87  .6 

86.1 

90.0 

90.5 

90.5 

91.0 

91.0 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

3B  700 

78.9 

80.6 

83.5 

85.3 

87.9 

88.5 

90.6 

91.2 

91.2 

91.9 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

3E  600 

70.9 

80.6 

83.5 

85.3 

88.1 

88.0 

91.2 

92,0 

92.1 

92.8 

92.8 

92.9 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

IE  500 

78.9 

80.6 

83.6 

85.4 

88.4 

89. 1 

92.0 

93.1 

93.2 

94.0 

94.2 

94.2 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

SB  400 

78.9 

80.6 

83.6 

85.4 

88.6 

89.4 

92.4 

93.9 

94.0 

95.3 

95.7 

95.7 

96.7 

96.7 

97.1 

97.2 

7E  300 

78.9 

80.6 

03.6 

85.4 

88.6 

89.4 

92.6 

94.1 

94.3 

95.7 

96.3 

96.4 

97.5 

97.5 

98.1 

98.3 

SB  200 

70.9 

80.6 

83.6 

85.4 

88.6 

69,4 

92.6 

94.2 

94.4 

96.0 

96.6 

96.7 

90.2 

98.2 

99.2 

99.6 

SB  100 

78.9 

80.6 

83.6 

85.4 

88.6 

89.4 

92.6 

94.2 

94.4 

96.1 

96.6 

96.7 

98.3 

98.3 

99.5 

99.9 

SB  000 

70.9 

80.6 

83.6 

85.4 

88.6 

89.4 

92.6 

94.2 

94.4 

96  1 

96.6 

96.7 

98.3 

98.3 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  3759 
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OPBmnilO  LOCATIOR  'A*  PSRCBIfTAaB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVIUS  HC  PROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

744905 

STATION  NAMB:  PORT  DBVBNS 

AIH  MA 

PBRICX) 

OF  RBCOND:  MAY  80  - 

APR  90 

LST 

TO  met 

♦  5 

HCRTB: 

ALL  SOURS:  ALL 

CEILING 

viaiBiLinr  in 

STAnTTB 

MI  LBS 

III  1 

1  QB 

6B 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FBffT 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/0 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

45.3 

46.4 

47.8 

48.5 

49.0 

49.0 

49.2 

49.3 

49.3 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.5 

49.5 

6E 

20000 

51.1 

52.4 

54.1 

54.9 

55.5 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

GE 

18000 

51.6 

52.9 

54.6 

55.5 

56.1 

56.1 

56.3 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

OB 

16000 

51.7 

53.0 

54.7 

55.6 

56.2 

56.2 

56.4 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

OK 

14000 

52.1 

53.4 

55.1 

56.0 

56.6 

56.7 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

OB 

12000 

53,7 

55.1 

57.0 

57.8 

58.5 

58.6 

56.8 

58.9 

58.. 

58.9 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

OB 

10000 

56.6 

58.1 

60,1 

61.1 

61.9 

61.9 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

OB 

9000 

57.0 

58.6 

60.7 

61.7 

62.4 

62.5 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

OB 

8000 

60.5 

62.2 

64.6 

65.8 

66.7 

66.8 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

OB 

7000 

61.5 

63.3 

65.9 

67.1 

68.0 

68.1 

68.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

60.7 

68.8 

68.8 

66.8 

68.9 

OB 

6000 

62.2 

64.0 

66.6 

67.8 

68.8 

68.9 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

OB 

5000 

63.4 

65.3 

68.1 

69.5 

70.5 

70.6 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

OB 

4500 

64.5 

66.4 

69.3 

70.7 

71.8 

71.9 

72.3 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

OB 

4000 

66.7 

68.8 

71.9 

73.4 

74.6 

74.8 

75.1 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

OB 

3500 

69.0 

71.1 

74.3 

75.9 

77.2 

77.4 

77.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

OB 

3000 

71.1 

73.3 

76.8 

78.5 

80.0 

80.2 

80.6 

80.9 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

OB 

2500 

72.1 

74.5 

78.2 

80.0 

81.6 

81 .8 

82.3 

82.6 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

GE 

2000 

73.2 

75.7 

79.6 

81 .5 

03.3 

03.6 

84.1 

84  .5 

04.5 

84.7 

84.8 

64.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.1 

OB 

1800 

73.4 

75.9 

79.9 

81.9 

83.7 

03.9 

84.6 

84.9 

84.9 

05.1 

05.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

GB 

1500 

74.1 

76.8 

80.9 

83.1 

85.2 

85.5 

86.2 

86.6 

86.7 

86.9 

87.1 

07.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

GE 

1200 

74.7 

77.5 

81.9 

84.2 

86.5 

86.9 

87.0 

00.3 

88.3 

88.0 

88.0 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

OB 

1000 

75.1 

77.9 

82.5 

84.9 

87.5 

87  .9 

09.0 

89.6 

89.6 

90.0 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

GE 

900 

75.2 

78.0 

82.7 

85.3 

87.9 

88.3 

89.5 

90.2 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

GB 

800 

75.3 

78.2 

83.0 

85.7 

88.5 

89.0 

90.3 

91.0 

91.1 

91.5 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

OB 

700 

75.4 

78.3 

83.3 

86.1 

89.0 

89.6 

91.1 

91.9 

92.0 

92.5 

92.7 

92.8 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

OB 

600 

75.5 

78.4 

83.4 

86.4 

89.6 

90.3 

92.0 

93,0 

93.1 

93.7 

94.0 

94.0 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

GE 

500 

75.5 

78.5 

83.6 

86.6 

90.0 

90.8 

92.7 

93  .9 

94.1 

94.8 

95.1 

95.2 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

GB 

400 

75.6 

78.5 

83.6 

86.7 

90.3 

91.1 

93.2 

94.6 

94.8 

95.0 

96.3 

96.3 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

OB 

300 

75.6 

78.5 

83.7 

86.7 

90.4 

91.2 

93.4 

95.0 

95.2 

96.3 

96.9 

97.0 

97.9 

97.9 

98.3 

98.5 

GB 

200 

75.6 

78.5 

83.7 

06.7 

90.4 

91.2 

93.5 

95.1 

95.3 

96.6 

97.2 

97.3 

98.4 

98.5 

99.0 

99.3 

GB 

100 

75.6 

78.5 

83.7 

86.7 

90.4 

91 .2 

93.5 

95.1 

95.3 

96.6 

97.3 

97.4 

98.6 

98.6 

99.4 

99.9 

GE 

000 

75.6 

78.5 

03.7 

86.7 

90.4 

91.2 

93.5 

95.1 

95.3 

96.6 

97.3 

97,4 

98.6 

98.6 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  40715 
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OPKMTIRO  LOCATIOH  'A* 
USAFRAC,  ASHXVIIXE  HC 


PRRCXmACB  FREQUEUCY  op  OCCinWBHCS  OP  SXT  COVBR 
PKM  HOURLY  OBSERVATIOMS 


8TATIOR  RUNBER:  744905  STATIOR 

LST  TO 

NAME:  PORT  DBVBMB 

UTC;  ♦  5 

AIR  HA 

PBRIOO 

MOHTB: 

OP  RECORD: 

JAR  HOURS: 

;  MAY  80 

:ALL 

HOURS  1 
(LOT)  1 

1  CLEAR 

SCATTERED 

BROKBM 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATXOIf 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSOntATION 

TOTAL 

OB8 

00-02 

0 

03-05 

100.0 

1 

06 -OS 

15.2 

28.9 

23.1 

27.8 

5.0 

55.9 

3.4 

705 

09-11 

12.9 

27.2 

24.2 

31.1 

4.7 

59.9 

3.4 

876 

12-14 

10.4 

29.5 

24.3 

31.6 

4.3 

60.2 

1.4 

869 

15-17 

8.8 

33.5 

26.3 

^B.2 

3.2 

57.7 

3.4 

Bid 

18-20 

19.5 

34.8 

19.7 

22.7 

3.2 

45.6 

3.5 

660 

21-23 

40.2 

24.4 

13.4 

15.9 

6.1 

35.4 

2.4 

82 

ALL 

HOURS 

13.6 

30.5 

23.5 

28.3 

4.1 

55.9 

3.0 

4011 

NORTH: 

FEB  HOURS; 

:  ALL 

00-02 

50.0 

25.0 

25.0 

50.0 

4 

03-05 

100.0 

100.0 

3 

06-oe 

10.4 

33.2 

19.9 

31,1 

5.3 

56.3 

3.0 

662 

09-11 

8.7 

27.7 

23.5 

36.5 

3.6 

63.6 

5.5 

805 

12-14 

8.1 

26.0 

25.9 

37.5 

2.5 

65.4 

4.0 

800 

15-17 

8.8 

29.6 

21.8 

37.6 

2.2 

61 .6 

3.8 

758 

18-20 

15.6 

30.0 

15.9 

35.2 

3.4 

54.5 

3.9 

617 

21-23 

20.5 

32.1 

10.3 

37.2 

47.4 

1.3 

78 

ALL 

HOURS 

10.3 

29.1 

21.5 

35.8 

3.3 

60.6 

4.0 

3727 

0  -  3  -  1 
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OFBRkTlIIG  LOCATIOH  'A' 
UaAFBlAC,  AflHBVILLB  HC 


PKRCBnAGS  FRBQUBHCy  OF  OCCUFREMCB  OF  SKY  COVER 
FRCM  aOURLY  OBSBRVATIOIIS 


STATIOH  NUHBER:  744905 

STATION 

LST  TO 

NAME:  FORT  DBVBHS 

UrC:  ♦  5 

AIN  HA 

PERIOD 

HONTH: 

OF  RECORD: 

MAR  HOURS: 

HAY  80 

ALL 

HOURS 

(LST) 

CLEAR  SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

CT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

50.0 

50.0 

100.0 

2 

oe-oa 

10.8 

32.2 

23.4 

29.5 

4.1 

57.0 

4.8 

765 

09-11 

9.2 

31.3 

24.1 

33.6 

2.0 

59.6 

4.4 

918 

12-14 

9.2 

28.4 

26.7 

34.3 

1.4 

62.4 

2.4 

916 

15-17 

10.7 

28.5 

25.8 

32.9 

2.2 

60.8 

2.7 

B/3 

18-20 

13.6 

31.4 

19.9 

32.4 

2.8 

55.0 

1.5 

714 

21-23 

24.1 

19.5 

6.9 

47.1 

2.3 

56.3 

1.1 

87 

ALL 

HOURS 

10.8 

30.0 

23.8 

32.9 

2.4 

59.2 

3.2 

4275 

HOHTH: 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

100.0 

100.0 

■  2 

03-05 

3.1 

28.1 

27.1 

36.5 

5.2 

68.8 

14.6 

96 

06-08 

9,9 

21.9 

25.5 

39.6 

3.1 

68.2 

5.9 

780 

09-11 

4.8 

26.1 

26.0 

42.8 

.3 

69.1 

4.1 

870 

12-14 

3.4 

26.9 

28.6 

40.5 

.6’  ■ 

69.7 

2.2 

871 

15-17 

4.7 

27.4 

28.3 

38.4 

1.2 

67.9 

1.5 

803 

18-20 

7.9 

28.4 

22.1 

39.9 

1.7 

63.8 

1.7 

596 

21-23 

21.7 

29.0 

11.6 

36.2 

1.4 

49.3 

69 

ALL 

HOURS 

6.2 

26.1 

26.1 

40,2 

1 .4 

67.7 

3.4 

4087 

D  -  3  -  2 
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OPBMTIHO  LOCATIOR  'A* 
USAPBTAC,  ASBEVILLE  NC 


PERCERTAGE  PRBQUEMCY  CP  OCCURBBMCE  CP  SET  COVER 
FRCH  HOURLY  CBEERVATIORS 


STATIOR  NUMBER:  744905  STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTCJ  ♦ 

FORT  DEVENS 

5 

AIN  MA 

PERIOD 

MDIITH: 

OF  RECORD; 

HAY  HOURS: 

:  HAY  60 

•ALL 

BOURS 

(LST) 

1  CLEAR 

SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

or  PARTIAL 

1/2  OBSCURATIOH 

TOTAL 

OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

1 

03-05 

3.7 

27.7 

28.3 

34.6 

5.8 

68.6 

8.4 

191 

06-08 

6.4 

27.7 

28.1 

35.0 

2.9 

65.9 

6.0 

834 

09-11 

4.6 

25.7 

31,7 

37.9 

.1 

69.7 

2.9 

852 

12-14 

3.3 

23.6 

35.4 

37.7 

73.1 

1.5 

852 

15-17 

3.4 

22.6 

35.3 

38.7 

74.0 

,7 

815 

18-20 

4.9 

27.6 

31.0 

36.5 

67.5 

1.3 

548 

21-23 

18.6 

32.6 

20.9 

27.9 

48.8 

2.3 

43 

ALL 

BOURS 

4.6 

25.5 

32.1 

37.0 

.9 

69.9 

2.9 

4136 

MONTH: 

JUN  hours: 

I  ALL 

00-02 

100.0 

100.0 

1 

03-05 

9.8 

32.0 

19.1 

36.1 

3.1 

58.2 

7.7 

194 

06-08 

8.3 

35.0 

20.6 

34.1 

2.0 

56.7 

5.9 

859 

09-11 

3.3 

36.1 

26.5 

34.0 

.1 

60.6 

3.4 

876 

12-14 

.6 

29.5 

35.5 

34.4 

69.9 

3.0 

874 

15-17 

1.0 

33.2 

34.2 

31.4 

.2 

65.8 

2.3 

825 

18-20 

1 

3.1 

37.1 

31.4 

28.3 

59.8 

2.7 

547 

21-23 

21.6 

45.1 

19.6 

13.7 

33.3 

51 

ALL  1 

HOURS 

3.8 

34.0 

28.9 

32.7 

.6 

62.2 

3.7 

4227 

0  -  3  -  3 
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OPEBATIlia  LOCMTIOH  'A* 
USAFKTAC,  ASH8VILLB  MC 


PBRCEHTACB  FREQUSHCY  OF  OCCURUMCB  OF  SKF  COVER 
FROH  BOURLY  OBSBRVATIOR3 


8TATI0H  RlMBERt  744905 

STATIOH 

LST  TO 

NAME:  FORT  0EVBII8 

crrc;  ♦  5 

AM  MA 

PERIOD 

HOmE: 

OF  RECORD: 

JUL  BOURS: 

MAY  80 

ALL 

HOURS  1 
(liST)  1 

CLEAR  SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATICH 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

6.3 

37.9 

25.8 

27.4 

2.6 

55.8 

15.3 

190 

06-08 

6.5 

33.7 

30.0 

28.0 

1.8 

59.8 

12.3 

846 

09-11 

2.9 

36.5 

31.1 

29.3 

.2 

60.6 

7.1 

861 

12-14 

•« 

36.6 

35.7 

26.8 

62.5 

5.2 

859 

15-17 

.5 

36.8 

37.8 

24.9 

62.7 

4.2 

815 

18-20 

4.9 

38.7 

33.1 

23-3 

56.4 

3.4 

532 

21-23 

9.8 

48.8 

22.0 

19.5 

41.5 

2.4 

41 

ALL 

HOURS 

3.2 

36.5 

33.1 

26.7 

.5 

60.3 

7.0 

4144 

MORTH: 

AUG  BOURS: 

ALL 

00-02 

0 

03-05 

5,0 

45.7 

17.1 

27.6 

4.5 

49.2 

11.1 

199 

06-08 

8.9 

38.0 

22.9 

27.9 

2.4 

53.2 

11.4 

888 

09-11 

4.6 

37.5 

28.7 

28.6 

.5 

57.9 

6.1 

915 

12-14 

.5 

37.7 

33.0 

28.7 

61.7 

6.1 

912 

15-17 

.6 

40.1 

33.1 

26.3 

59.3 

5.9 

853 

18-20 

3.5 

40.3 

30.7 

25.4 

56.2 

5.7 

566 

21-23 

23.1 

34.6 

26.9 

15.4 

42.3 

3.8 

52 

ALL 

HOURS 

3.9 

38.8 

29.0 

27.4 

.8 

57.2 

7.3 

4385 

D  -  3  -  4 
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OPBRATIHG  lOCATION  'A' 
USAFStAC,  ASHKVILLB  HC 


PSRCElfTAGB  FRBQUENCY  OF  OCCURRERCB  OF  SKY  COVBB 
FltOH  HOURLY  OBSBRVATIORS 


STATIOD  HUMBBR:  74490S  3TATIOR  RAMB:  FORT  0BVBH8  AIR  MA  PBRIOD  OF  RBCORD:  MAY  BO  -  APR  90 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH:  SEP  HOURS: 

:ALL 

HOURS  1 
(L3T)  1 

1  CLEAR 

SCATTBRBD 

BROKBN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATtON 

CT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

25.0 

75.0 

lOD.O 

4 

03-0S 

10.2 

36.9 

19.3 

28.3 

5.3 

52.9 

9.6 

187 

06-08 

14.8 

32.0 

20.5 

28.6 

4.1 

53.2 

10.3 

825 

09-11 

e.i 

35.9 

26.4 

28.7 

.9 

56.0 

4.1 

844 

12-14 

4.8 

34.7 

34.3 

26.2 

60.6 

2.5 

842 

15-17 

5.3 

37.8 

30.9 

26.0 

56.9 

2.7 

780 

18-20 

11.5 

39.7 

23.9 

24.1 

.8 

48.8 

3.2 

531 

21-23 

26.7 

28.9 

22.2 

22.2 

44.4 

45 

ALL 

aCXIRB 

8.9 

35.7 

27.0 

27.0 

1.4 

55.4 

4.9 

4058 

MONTHS  OCT  HOURS:  ALL 


00-02 

50.0 

50.0 

50.0 

2 

03-05 

26.9 

29.5 

16.0 

23.1 

4.5 

43.6 

9.6 

156 

06-08 

11.7 

34.2 

22.6 

27.1 

4.4 

54.1 

9.3 

837 

09-11 

9.1 

36.4 

24.6 

28.1 

1.9 

54.6 

5.7 

883 

12-14 

7.6 

34.6 

29.4 

27.4 

1.0 

57.6 

2.0 

879 

15-17 

8.5 

37.9 

24.0 

28.6 

l.O 

53,6 

2.6 

821 

18-20 

18.0 

36.4 

19.1 

23.9 

2.7 

45.6 

2.3 

561 

21-23  1 

23.5 

41.2 

11.8 

17.6 

5.9 

35.3 

7.8 

51 

ALL 

HOURS  1 

11.2 

35.7 

23.9 

27.0 

2.3 

53.1 

4.7 

4190 

0  -  3  -  5 
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OPBRATIHG  LOCATIOR  ’A’ 
USAF8TAC,  A8HBVIUB  HC 


PEKCEHTAGE  FREQiraiiar  OF  OCCURREMCB  OF  SKY  COVER 
PROH  aOURLY  OBSRRVXTIOHS 


SlATIOIf  NUMBER:  744905 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  + 

FORT  DEVENS 

5 

AIM  HA 

PERIOD 

HOm: 

OF  RECORD: 

NOV  HOURS: 

MAY  80 

ALL 

HOURS 

(L8T) 

CLBAH 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OB3 

00-02 

0 

03-05 

33.3 

66.7 

3 

06-08 

7.3 

30.4 

23.3 

35.5 

3.5 

62.3 

6.0 

648 

09-11 

4.7 

30.2 

28.5 

34.4 

2.1 

65.1 

4.1 

807 

12-14 

4.1 

30.7 

30.3 

34.0 

.9 

65.2 

4.0 

804 

15-17 

5.5 

32.3 

30.0 

31.6 

.4 

62.2 

2.6 

759 

18-20 

15.1 

29.8 

21.8 

32.2 

1.2 

55.1 

3.2 

597 

21-23 

21.4 

35.7 

11.2 

27.6 

4.1 

42.9 

98 

ALL 

HOURS 

7.3 

30.9 

26.7 

33.4 

1.6 

61.8 

3.8 

3716 

MONTH: 

DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

■  0 

03-05 

0 

06-08 

11.3 

30,1 

22,3 

34.7 

1.7 

58.7 

5.2 

692 

09-11 

6.6 

29.6 

28.2 

33,1 

2.5 

63.8 

3.2 

847 

12-14 

6.4 

29.6 

21  -j 

36.0 

2.4 

64.0 

3.3 

830 

15-17 

7.9 

29,7 

27.1 

33.2 

2.1 

62.4 

3  .0 

760 

18-20 

16.3 

29.1 

18.7 

32.9 

3.1 

54.6 

2.9 

557 

21-23 

17.8 

26.0 

21 .9 

31.5 

7.7 

56.2 

4.1 

73 

ALL 

HOURS 

9.3 

29.6 

24,8 

34.0 

2.3 

61.1 

3,5 

3759 

D  -  3  - 


6 
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aPKRATina  location  ’a* 

USAFNTAC,  ABBEVILLE  NC 


FERCENTAOE  FREQUEMCy  OF  OCCURRENCE  OP  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  «  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AIRWAY  CLASSES 


aoims 

(LOT) 

1  CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATIC3R 

TOTAL 

OBS 

00-02 

14.3 

7.1 

21.4 

57.1 

76.6 

7.1 

14 

03-05 

9.2 

34.6 

21.4 

30.4 

4.4 

56.1 

10.6 

1222 

06-08 

10.1 

31.6 

23.6 

31.5 

3.3 

58.4 

7.2 

9341 

09-11 

6.6 

31.7 

26.9 

33.1 

1.6 

61.6 

4.5 

10354 

12-14 

4.9 

30.7 

30.4 

32.9 

1.1 

64.4 

3.1 

1030B 

15-17 

5.5 

32.5 

29.6 

31.4 

1.0 

62.1 

3.0 

9660 

18-20 

11.4 

33.5 

23.7 

29.8 

1.6 

55.1 

2.9 

7026 

21-23 

23.1 

31.8 

15.3 

27.5 

2.2 

45.1 

1.9 

770 

ALL 

HOURS 

7.7 

31.9 

26.8 

31.8 

1.8 

60.3 

4.3 

48715 

D  -  3  - 


7 


USAFETAC/DS-91/254  -  Pago  276 


pppppppp 

AAAAAA 

RRRRARRR 

TnnTTTTr 

EEEBBEBEEB 

ppppppppp 

AAAAAAAA 

RRRIUUIARR 

TTTTTrTTTT 

pgPKmtwgttg 

pp  pp 

AA 

AA 

PR 

RR 

TT 

EB 

pp  pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

BE 

ppppppppp 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

TO 

BBBSSK 

pppppppp 

AAAAAAAAAA 

RRRJRRRRR 

TO 

bebbbb 

pp 

AAAAAAAAAA 

PR 

RR 

TO 

EE 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

BE 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TO 

EEEEEEEBBE 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

ra 

ggRvmgtRim 

E  -  1  -  1 


USAFETAC/DS-91/254  -  Pag«  277 


PART  B 


TBIPERATURB  AHD  RELATIVB  HUMIDITY  SUMMARIBS 

TBMPBBATURE— CUMULATIVE  PERCEHT  OCCURBEHCE  FREQUEHCY  (POP). 

THESE  TABLES  ABB  CREATED  FKM  StffMARY  OF  DAY  DATA  ABD  GIVE  OMULATIVB 
POF  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUMUWIZBD  BY  MONTH  FOB  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARB  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  S-DBGRBB  FARRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GB  S, 

GB  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  ’GB  33*  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  OBVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSBRVATICH  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BBaiNHIHG  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMtM  AND  MINIMIM  TBMPBRATVRBS 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  OR  AWS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  'STATION  HISTORY’ 

PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUW4ARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  T0IP- 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  T9IPBRATURES  (MAX  AMD  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (’)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  ¥EAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  TOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  yEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  THIPERATURES . 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS- -DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  EIGHT  3-HOUB  STANDABD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  HUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUMtARY  AND  IK  ACCORDANCE  WITH  »FM  98-29, 

’ENGINEERING  WEATHER  DATA,"  AND  AWSP  105-56,  ’METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.’ 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TEMPERATURES  ARE  MOT  REPORTED  (FMH-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MOF^  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TB1PERATURES . 


E  -  1  -  2 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUW1ARIES  REPRESENT  THE  ’HIGH'  AND  ’LON' 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMtARIES 
ARE  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OP  NIGHTTIMB  TEMPERATURE  READINGS.  IBEREPOftE,  CERTAIN  SUMMARIES 
NAY  DEPICT  A  SLIGHT  ’WARM'  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  •  1.8C  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (FOF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POP  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  lOt  INCRStENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OPBRATINO  UXATICH  'A' 
USAFRAC,  ASHEVILLE  HC 


CUMULATIVE  PBRCBHTAGE  FEEQUBHCY  OF  OCCURREHCE  OF  HAXIMUN  TSWEIUTURBS  IH  FABRBEBBIT 

FROM  SUIMARy  OF  DAY  DATA 


RATIOtf  HUMBER;  744905 


STATION  NAME:  FORT  OBVENS  AIH  MA 


PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 


LST 

TO  UTC; 

♦  05 

HOHTB: 

:  ALL 

BOORS: 

ALL 

i-F) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUX. 

AUG 

SSP 

OCT 

BOV 

DEC 

AHH 

100 

.4 

.4 

.1 

95 

.2 

.6 

.6 

4.5 

1.1 

.6 

90 

.7 

2.9 

7.8 

IB  4 

8.9 

1.5 

3.4 

85 

.2 

1.8 

9.7 

23.9 

46.6 

31.6 

7.5 

.2 

10.2 

80 

.3 

3.6 

20.1 

46.0 

70.8 

56.1 

18.3 

1.3 

18.2 

75 

1.0 

6.9 

36.8 

67.4 

87.7 

77.3 

39.6 

7.3 

.6 

27.3 

70 

.2 

3.3 

13.8 

54.0 

81.6 

96.8 

89.5 

59.1 

19.3 

3.4 

35.3 

65 

.4 

7.5 

24.1 

68.3 

90.0 

99.1 

94.6 

78.3 

35.8 

9.7 

1.4 

42.7 

60 

.2 

1.8 

11.5 

38.3 

83.4 

95.8 

99.6 

98.4 

92.0 

53.9 

18.8 

2.4 

49.9 

55 

2.1 

4.5 

19.7 

55.7 

90.1 

98.9 

100.0 

100.0 

98.1 

74.2 

33.6 

5.1 

57.1 

50 

3.9 

9.6 

31.7 

72.2 

96.1 

100.0 

100.0 

88.9 

50.0 

8.9 

63.7 

45 

9.6 

17.5 

51.7 

86.0 

99.2 

97.5 

70.6 

17.8 

71.2 

40 

20.4 

33.6 

69.0 

97.5 

100.0 

99.2 

85.4 

37.4 

78.8 

35 

40.6 

53.2 

85.2 

99.5 

100.0 

96.2 

58.2 

86.2 

33 

48.7 

62.1 

90.6 

99.5 

97.6 

65.9 

88.8 

30 

60.9 

72.7 

94.8 

99.6 

98.8 

77.8 

92.2 

25 

78.5 

87.2 

98.6 

99.8 

99.6 

89.7 

96.2 

20 

89.3 

95.9 

100.0 

100.0 

100.0 

95.6 

98.4 

IS 

96.3 

98.8 

98.8 

99.5 

10 

99.1 

100.0 

99.8 

99.9 

5 

99.8 

100.0 

100.0 

0 

100.0 

100.0 

TEMP 


MEAN 

32.1 

35.8 

45.6 

56,9 

70.0 

77,6 

SO  ^ 

1 

9.79 

10.14 

11.14 

11.25 

11.08 

9.11 

TOTAL  OBS  i 

534 

509 

574 

551 

517 

528 

CD 

79.9 

71.7 

60.8 

50.3 

36.6 

58.5 

7.22 

8.01 

8.54 

9.15 

10.08 

10.10 

19.98 

528 

551 

535 

523 

494 

505 

6349 

E  -  2  -  1 
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IIT 


OPSmTIira  LOCATION  'A' 
USARIAC,  HBBSmiM  1C 


CUMILATIVI  PBtCHRAai 


FBIQUINCT  OP  OCCUmmCB  OP  MIRINUM 
FROM  SUWAinr  OF  DAY  DATA 


STATION  mJMBKR:  744905  STATION  HAHB:  FORT  DNVBNS  AIN  HA 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OP  RKORD:  6010-6309,7401-9004 
HOHTB:  ALL  BOORS:  ALL 


TEMP 

1 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUO 

SBP 

OCT 

NOV 

DBC 

ANN 

(DBO-F) 

GB 

80 

.2 

.4 

.0 

GB 

75 

.4 

.6 

4.2 

2.2 

.6 

OE 

70 

.6 

5.5 

17.4 

10.9 

1.4 

3.0 

GB 

65 

4.4 

19.1 

43.8 

33.2 

5.8 

9.0 

OK 

60 

.2 

.7 

12.8 

41.1 

69.3 

55.0 

18.0 

3.3 

1.2 

17.0 

GB 

55 

.7 

3.8 

28.0 

64.4 

88.8 

75.7 

38.0 

10.4 

3.6 

.6 

26.4 

GB 

50 

.2 

1.9 

9.5 

40.9 

86.4 

96.8 

90.4 

58.7 

22.6 

8.5 

.6 

35.6 

GB 

45 

.4 

.8 

4.7 

23.1 

70.6 

98.5 

99.6 

97.6 

74.2 

40.2 

15.6 

1.8 

44.1 

GB 

40 

2.1 

2.6 

11.7 

44.9 

86.3 

100.0 

100.0 

99.6 

68.6 

57.9 

29.8 

4.6 

52.4 

QB 

35 

5.6 

8.8 

27.9 

71.5 

97.1 

100.0 

95.9 

74.6 

52.0 

12.3 

62.2 

GB 

33 

9.7 

14.3 

36.9 

82.4 

96.6 

98.8 

83.3 

58.7 

17.4 

66.8 

GE 

30 

17.8 

22.8 

51.4 

91.5 

100.0 

99.8 

91.3 

71.1 

32.3 

73.3 

GB 

25 

29.8 

34.8 

72.5 

98.0 

100.0 

98.6 

88.9 

50.1 

81.2 

GE 

20 

46.8 

52.8 

84.1 

99.3 

100.0 

96.8 

64.0 

87.1 

GE 

15 

56.8 

67.2 

91.6 

99.6 

99.6 

76.2 

91.2 

GE 

10 

72.3 

79.4 

96.2 

100.0 

100.0 

87.3 

94.6 

GB 

5 

85.4 

88.2 

99.1 

94.1 

97.3 

GE 

0 

93.4 

93.7 

100.0 

96.0 

98.8 

OB 

-5 

97.8 

97.2 

98.8 

99.5 

GB 

-10 

99.1 

99.4 

99.8 

99.9 

GB 

-15 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

-20 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 

17.4 

19.4 

29.1 

39.1 

49.5 

57.8 

62.9 

60.3 

51.0 

42  .0 

35.2 

23.0 

40.6 

SD 

11.91 

11.93 

9.76 

7.69 

8.56 

7.08 

6.82 

7.08 

9.10 

9.35 

9.42 

11.19 

18.00 

TOTAL 

OBS 

534 

509 

574 

550 

517 

528 

529 

551 

516 

508 

494 

505 

6314 

E  -  2  -  2 
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OPBRKriHC  LOCKTiail  'A' 
U8AFRAC,  ASBBVILLB  IK 


CmWLATIVI  PKAdmAOB  FRBQUBKY  OP  OCCURREIKK  OP  MBAH  TBWBRAXURBS  IH  PABRSaBBIT 

FBON  SlffMARY  OP  DAT  DATA 


SIATIOII  mjHBBK:  744905  STATIOR  HAMB:  PORI  DBVBRS  AlH  MA  PBRIOO  OF  RBCOBD:  6010-6309,7401-9004 


LST 

TO  OTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

BOUBS: 

ALL 

TEMP 

(DEG-F) 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUt 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ABB 

SB  85 

.4 

.2 

2.5 

1.3 

.4 

SB  eo 

1.4 

4.0 

15.0 

8.9 

.8 

2.5 

SB  75 

.4 

5.0 

19.1 

42.0 

29.4 

4.3 

8.5 

SB  70 

1.3 

13.7 

43.9 

72.3 

54.3 

15.5 

1.2 

17.1 

SB  65 

.3 

4.4 

31.9 

68.0 

92.0 

78.6 

34.1 

7.5 

1.8 

26.8 

SB  60 

1.7 

10.4 

51.6 

87.3 

99.1 

94.4 

57.6 

16.5 

5.9 

.6 

35.7 

SB  55 

.2 

5.1 

21.3 

71.0 

96.8 

99.8 

98.9 

81.6 

34.1 

10.7 

.8 

43.5 

SB  50 

.7 

1.2 

9.8 

38.0 

88.4 

99.6 

100.0 

100.0 

95.2 

59.8 

20.4 

3.2 

51.5 

SB  45 

2.4 

4.7 

22.1 

62.4 

97.5 

100.0 

100.0 

78.0 

39.5 

6.1 

59.5 

SB  40 

7.3 

13.4 

41.3 

88.2 

99.8 

94.3 

64.2 

15.0 

68.7 

OB  35 

10.2 

27.1 

64.1 

98.2 

100.0 

99.4 

83.4 

33.7 

77.1 

OB  33 

25.1 

33.6 

71,6 

98.4 

100.0 

89.9 

41.0 

80.1 

SB  30 

35.6 

43.0 

80.7 

99.5 

94.5 

53.7 

84.0 

SE  25 

52.4 

62.3 

91.3 

99.6 

99.2 

71.9 

89.8 

EE  20 

68.2 

79.6 

96.5 

99.8 

99.8 

84.4 

94.1 

SE  15 

84.8 

91.0 

99.3 

100.0 

100.0 

94.9 

97.5 

SB  10 

93.4 

95.9 

100.0 

97.8 

98.9 

SB  5 

98.1 

98.8 

99.4 

99.7 

SB  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 

25.0 

27.8 

37.6 

48.2 

60.0 

67.9 

73.2 

70.3 

61.4 

51.5 

43.0 

30.0 

49.8 

30 

10.11 

10.11 

9.52 

8.37 

0.65 

7  .06 

6.05 

6.90 

7  .46 

0.01 

0.93 

9.98 

18.50 

TOTAL  OBS 

534 

509 

574 

550 

517 

528 

528 

551 

516 

508 

494 

505 

6314 

E  -  2  -  3 
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OFSmnNO  LOCATIOR  'A' 
USAPSTAC,  ASHBVILLB  NC 


MORIHLr  MAXIMUH  TBIFEKATURBS  IR  PABRBRHBIT 
PROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 


STATIOR  NUMBER:  744905  STATION  NAME;  PORT  OBVENS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 

LST  TO  UTC:  *05  MCHTB:  ALL  BOURS:  ALL 


YEAR 

JAir 

FBB 

MAR 

APR 

NAY 

juir 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DSC 

ANNUAL 

60 

* 

* 

• 

• 

61 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

92* 

81* 

74 

54 

92* 

62 

51 

55 

77 

91 

96 

91 

92 

90 

86 

79 

66 

68 

96 

63 

49 

46 

71 

72 

86 

95 

100 

88 

85 

100* 

74 

56* 

55* 

68* 

87* 

88* 

95* 

92* 

92 

86 

77* 

75 

56 

95* 

75 

48 

54 

58 

70 

94 

93 

93 

102 

79 

83 

74 

67* 

102* 

76 

52 

66 

74 

95 

68 

93 

92 

93 

86 

76 

65 

54 

95 

77 

37 

47 

86 

86 

91 

87 

96 

94 

88 

75 

74 

47* 

96* 

78 

56 

39 

60 

75 

90 

90 

95 

89 

87 

78 

74* 

59* 

95* 

79 

58 

54 

77 

80 

96 

93 

98 

91 

66 

87 

72 

65* 

98* 

60 

56 

52 

62 

75 

88 

94 

96 

92 

93 

74 

61 

62 

96 

81 

46 

64 

75 

74 

91 

99 

100 

95 

87 

75 

66 

53 

100 

82 

48 

52 

70 

84 

89 

88 

98 

89 

65 

77 

74 

68* 

98* 

83 

58 

56 

6i 

83 

78 

92 

93 

93 

94 

80 

65 

50 

94 

84 

45 

60 

SO 

79 

85 

93 

91 

90 

83 

76 

67 

69 

93 

85 

37 

70 

73 

85 

94 

88 

92 

96 

89 

77 

76 

57 

96 

66 

61 

46 

73 

78 

93 

69 

95 

87 

86 

77 

69 

59 

95 

67 

46 

47 

71 

74 

92 

88 

93 

94 

85 

70 

75 

54 

94 

66 

58 

55 

67 

70 

86* 

94* 

95* 

95 

60* 

82 

66* 

58* 

95* 

89 

53 

64 

75 

68 

68* 

91 

95* 

88 

92* 

75* 

72* 

36* 

95* 

90 

56 

59 

81 

69 

89* 

E  -  3  -  lA 
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OPSRAIIMQ  liOCATIOH  'A' 
USAFRAC,  A3HBVILLK  MC 


MORHLY  NAXIHUM  TSMPBRAIUKBS  IH  FABRBHEBIT 
FBOM  SUMOUIX  OF  DAT  DAXA 


RATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME;  FORT  OEVBNS  AIN  MA 

LOT  TO  WTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 
MONTB:  ALL  BOURS:  ALL 


JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DK  ANNUAL 


GREATER  61  70  86  95  96  99  100  102  94  87  76  69  102 

TOTAL  OBS  534  509  574  551  517  528  528  551  535  523  494  505  6349 


THE  GREATEST  VALUE  OF  102  OCCURRED  OR  08/02/75 


NOrE:  *THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILA3LB  FOR  THE  MONTH 


USAFETAC/DS-'ll /r'.l  -  Psqp  2R4 


OPKRATIM  UX»IIOII  'A' 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 

STATIOH  mMBKR:  744905 

HOMTHLY 

STATION  NAHB:  FORT 

LST  TO  UTC:  *05 

MIMIMUH  TEMPBKATURES  IS  FAHRKHBBIT 

FROH  SUMfARy  OF  DAT  DATA 

DBVBSS  AIR  MA  PERIOD 

MOUTH: 

OF  RECORD:  6010- 

ALL  BOURS;  ALL 

6309,7401- 

-9004 

YEAR 

JAH 

FSB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AHRUAL 

60 

ft 

ft 

ft 

ft 

61 

• 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

• 

52* 

28* 

22 

2 

2* 

62 

-2 

-17 

5 

20 

32 

44 

43 

45 

30 

24 

16 

-7 

-17 

63 

0 

-9 

9 

24 

33 

44 

47 

44 

28 

-9* 

74 

33* 

-1* 

ii« 

26* 

35* 

44* 

52* 

45 

33 

25* 

15 

12 

-1* 

75 

5 

-13 

11 

25 

39 

45 

52 

49 

35 

33 

26 

2* 

-13* 

76 

-18 

9 

10 

21 

36 

42 

45 

43 

32 

24 

12 

-1 

-18 

77 

-5 

-3 

20 

24 

31 

40 

47 

44 

40 

26 

25 

-8* 

-8* 

78 

0 

-10 

4 

22 

36 

48 

49 

51 

32 

21 

16* 

7* 

-10* 

79 

1 

-10 

15 

33 

42 

47 

48 

42 

33 

30 

28 

3* 

« 

o 

1 

80 

5 

1 

4 

33 

37 

4S 

58 

51 

33 

23 

19 

-11 

-11 

81 

-12 

5 

15 

32 

31 

48 

54 

45 

37 

30 

22 

12 

-12 

82 

-13 

1 

4 

13 

40 

47 

56 

38 

40 

25 

23 

8* 

-13* 

83 

2 

-1 

19 

32 

32 

41 

50 

45 

33 

25 

27 

3 

-1 

84 

-15 

-4 

3 

26 

30 

46 

49 

46 

35 

25 

21 

13 

-15 

85 

0 

-7 

9 

25 

31 

48 

47 

48 

37 

29 

23 

3 

-7 

86 

1 

9 

4 

32 

36 

42 

50 

40 

34 

28 

14 

12 

1 

87 

-9 

-2 

5 

28 

33 

48 

50 

44 

38 

24 

17 

0 

-9 

88 

-15 

5 

12 

29 

35« 

42* 

42* 

41 

36* 

24 

22* 

-5* 

-15* 

89 

6 

7 

5 

22 

36* 

48 

53* 

46 

32* 

31* 

19* 

2* 

2* 

90 

9 

-3 

5 

24 

-3* 

E  -  3  -  2A 
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OPDUriiro  LOCATIOH  'A'  MORTHLr  MIRIMUM  TSMPBRAZimBS  IR  PAHRBimiT 

USATRAC,  ASBKVIUJS  HC  FROH  SUMIARir  OF  DAY  OAA 


STATIOH  miHBSR:  744905  STATIOH  RAMR:  FORT  OBVBHS  AM  MA 

LOT  TO  OTC;  +05 


PBRICD  OF  RBOTOD:  6010-C309, 7401-9004 
MDHTH:  ALL  BOORS:  ALL 


YRAR 


JAR 


FEB  HAR  APR  MAY  JUH  JUL  AUO  SEP  OCT  ROV  DEC 


ARRUAL 


LEAST 


-10  -17 


13  30  40  42  38  28  21  12  -11 


-18 


TOTAL  OBS 


534  509  574  550  517  528  528  551  516  508  494  505 


6314 


THE  LEAST  VALUE  OF  -18  OCCURRED  ON  01/19/76 

NOTE;  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  905  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  3  -  2B 
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OPBIWTIlia  LOCATIOH  'A' 
USAFBtAC,  ASHBVILLB  HC 


HOimiI.Y  HEAR  TEMFBRATUISS  IN  PABNBHHKIT 
FROM  SiMtAHY  OP  DAY  DAXA 


BTATIOR  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  DBVENS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 


IST 

TO  UTC: 

♦05 

MONTH: 

ALI, 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

* 

* 

• 

0* 

61 

• 

* 

« 

« 

tk 

* 

* 

* 

62* 

49* 

41 

29 

30* 

62 

24 

22 

37 

47 

57 

66 

68 

69 

60 

50 

39 

25 

47 

63 

25 

22 

36 

47 

56 

68 

74 

68 

59 

51* 

74 

47* 

27* 

37* 

52* 

58* 

67* 

72* 

71 

61 

49* 

42 

33 

53* 

75 

29 

28 

35 

44 

64 

68 

77 

71 

61 

55 

49 

32* 

52* 

76 

22 

35 

38 

52 

59 

73 

71 

69 

62 

49 

37 

24 

49 

77 

18 

27 

42 

50 

62 

66 

73 

71 

62 

53 

44 

27* 

50* 

70 

24 

21 

34 

47 

60 

69 

72 

71 

59 

51 

41* 

32* 

49* 

79 

27 

21 

43 

50 

63 

70 

76 

69 

61 

52 

47 

33* 

51* 

80 

28 

25 

37 

49 

60 

67 

75 

73 

63 

50 

40 

26 

50 

81 

19 

33 

37 

51 

GO 

72 

76 

72 

63 

51 

43 

33 

51 

82 

18 

28 

39 

47 

63 

66 

76 

67 

62 

51 

46 

38* 

50* 

83 

29 

32 

39 

48 

56 

68 

73 

71 

64 

51 

43 

29 

51 

84 

24 

34 

32 

47 

56 

68 

71 

72 

60 

54 

43 

36 

50 

89 

21 

30 

40 

50 

62 

66 

74 

70 

63 

54 

46 

28 

51 

86 

31 

29 

38 

51 

62 

66 

71 

69 

61 

53 

42 

33 

51 

87 

24 

28 

38 

49 

60 

68 

73 

68 

62 

50 

43 

32 

50 

88 

24 

29 

38 

46 

60* 

67* 

75* 

75 

62* 

50 

45* 

30* 

49* 

89 

31 

28 

33 

44 

60* 

67 

72* 

71 

63* 

54* 

43* 

20* 

49* 

90 

32 

30 

40 

47 

37* 

E  -  4  -  lA 
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OPBUTIRO  WCATIQII  'A* 
USAPIIAC,  ASBBVILLB  K 


t4CIITHI.Y  NBMf  TBMPBMTVItBS  IH  FABRBIBBIT 

rnoM  auMMMor  of  day  data 


STATIOH  NUHBKR:  74490&  STATIOH  MAME:  FORT  DBVKMS  AIR  MA  PEKIOO  OF  RECORD:  6010-6309,7401-9004 

LST  TO  IrlC;  tOS  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


year  I  JAR  FEB  MAR  APR  NAY  JUR  JUL  AUO  SEP  OCT  ROY  DEC  ARRUAL 


HEAR 

25.0 

j 

27.8 

37.6 

48.2 

60.0 

67.9 

73.2 

70.3 

61.4 

51.5 

43.0 

30.0 

49.8 

TOTAL  OBS 

534 

509 

574 

550 

517 

528 

528 

551 

516 

508 

494 

505 

6314 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90»  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  4  -  IB 
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OPBIWTIIIO  LOCATIOR  *A' 
USAPBXAC,  ASHXVILU  RC 


DRY  BULB  TBMPERATURB  SUMHART 
FKM  aOURLY  OBSERVATIOMS 


STATIOH  HUMBER: 

744905  STATIOH  MAMB: 

LOT  TO  OTC:  + 

PORT 

5 

OEVEHS  AIR  HA 

PERIOD 

HQHTB: 

OP  KBCOmt 

JAN 

NAY  80  -  APR 

90 

HCXJRS 

LST 

NEAR 

STARDARD 

DBVIATIQR 

TOTAL 

0B3 

MEAR  HUMBER 

LB  0 

OP  B0UR8  Win 
LB  32  6B  65 

TB4PERAIURE8  DBG  F 
OB  00  OE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

39.0 

.000 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

06-00 

19.2 

13.054 

705 

60 

588 

0 

0 

0 

705 

09-11 

24.9 

11.089 

876 

12 

616 

0 

0 

0 

876 

12-14 

30.2 

10.182 

869 

0 

496 

0 

0 

0 

869 

15-17 

30.1 

10.210 

818 

2 

475 

0 

0 

0 

818 

10-20 

25.7 

10.464 

660 

5 

472 

0 

0 

0 

660 

21-23 

21.4 

12.977 

82 

2 

56 

0 

0 

0 

82 

ALL 

nouns 

26.2 

11.733 

4011 

81 

2733 

0 

0 

0 

4011 

NORTB: 

FBB 

00-02 

29.8 

12.487 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

03-05 

44.0 

1.000 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

06-00 

24.6 

11.212 

662 

16 

494 

0 

0 

0 

662 

09-11 

30.6 

9.886 

805 

0 

46J 

1 

0 

0 

805 

12-14 

35.5 

9.775 

800 

0 

307 

3 

0 

0 

800 

15-17 

35.9 

9.822 

758 

0 

277 

3 

0 

0 

750 

18-20 

31.0 

9.270 

617 

0 

331 

1 

0 

0 

617 

21-23 

20.4 

7.868 

70 

0 

54 

0 

0 

0 

78 

ALL 

HOURS 

31.0 

10.756 

3727 

16 

1929 

8 

0 

0 

3727 

E  -  5  -  1  -  1 
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araumo  lochtich  *a' 

aSAFIXMC,  M8IVIU.B  HC 


mT  BOLB  TBtPBBATURB  StBBAIOt 
FRCH  BOUKLT  GBBBRVKriOBS 


8XMII0H  mnSBR!  74490S  BTKFIOH  HMS:  FOn  DBVBHB  AIR  MA  PBXIOO  OP  RBOORD:  MAT  80  -  APR  90 

LST  TO  UIC:  *  5  MOMIB:  MAR 


B0UR8 

MBAR 

STJUIDASD 

TOTAL 

HBMI  IIUHBER 

OP  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEO  F 

TOTAL 

LST 

OBVIAXIOR 

OBS 

LB  0 

LB  32 

OB  65 

(S  80  SB 

93 

SOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

17.5 

2.121 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

06-08 

31.4 

10.505 

765 

0 

387 

0 

0 

0 

765 

09-11 

38.6 

10.467 

918 

0 

252 

11 

0 

0 

918 

12-14 

43.1 

10.942 

916 

0 

142 

45 

0 

0 

916 

15-17 

43.7 

11.013 

873 

0 

112 

44 

2 

0 

873 

18-20 

38.9 

9.552 

714 

0 

175 

8 

0 

0 

714 

21-23 

36.5 

7.251 

87 

0 

23 

0 

0 

0 

87 

ALL 

SOURS 

39.3 

11.302 

4275 

0 

1093 

108 

2 

0 

4275 

MORTH; 

APR 

00-02 

39.5 

.707 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

03-05 

40.1 

7.837 

96 

0 

16 

0 

0 

0 

96 

06-08 

42.5 

e.044 

780 

0 

58 

4 

0 

0 

780 

09-11 

49.5 

9.512 

870 

0 

12 

59 

4 

0 

870 

12-14 

53.5 

10.491 

871 

0 

9 

135 

11 

0 

871 

15-17 

54.  1 

10.902 

803 

0 

149 

12 

0 

803 

18-20 

49.2 

9.540 

596 

0 

B 

41 

3 

0 

596 

21-23 

44.8 

8.812 

69 

0 

3 

0 

0 

0 

69 

ALL 

HOURS 

49.6 

10.685 

4087 

0 

114 

38B 

30 

0 

4087 

E  -  5  -  1  -  2 
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OPERKnira  LOCKriOR  *A’ 
UBARnC,  ASBIVILU  HC 


om  BULB  TBVHumna  summkt 

PKM  BOURLI  OBBBRVXTIOm 


STATIOH  RUHBKR:  744905  STATIOM  RMS:  FORT  DSVBJS  AIR  MA  PBRIOO  OP  RBCORD:  NAT  80  -  APR  90 


LST 

TO  OTC;  ♦  5 

MCXITB: 

HAY 

Bcxma 

LST 

MBAR 

STANDARD 

DEVIATIOM 

TOTAL 

OBS 

NEAR  RUMBSR 

LB  0 

OP  aOURS  WITH 

LB  32  GB  65 

TBtPBRATURBS 

SB  80  OB 

DBO  P 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

52.0 

.000 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

49.0 

8.488 

191 

0 

5 

7 

0 

0 

191 

06-08 

55.2 

9.012 

834 

0 

1 

134 

7 

0 

834 

09-11 

1 

63.1 

10.249 

852 

0 

0 

368 

56 

0 

852 

12-14 

67.0 

11.136 

052 

0 

0 

502 

126 

2 

852 

15-17 

66.8 

10.990 

015 

0 

0 

482 

101 

2 

815 

18-20 

61.5 

9.605 

548 

0 

0 

202 

22 

0 

548 

21-23 

57.7 

8.237 

43 

0 

0 

9 

0 

0 

43 

AXK. 

BOURS 

62.1 

11.412 

4136 

0 

6 

1704 

312 

4 

4136 

HORTB: 

JUR 

00-02 

62.0 

,000 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

03-05 

57.4 

6.937 

194 

0 

0 

31 

0 

0 

194 

06-08 

63.1 

7.542 

859 

0 

0 

372 

22 

0 

859 

09-11 

70.7 

9.093 

076 

0 

0 

647 

159 

0 

876 

12-14 

74.5 

9.824 

874 

0 

0 

721 

303 

11 

874 

15-17 

74.6 

9.959 

825 

0 

0 

662 

285 

6 

825 

18-20 

70.5 

8.718 

547 

0 

0 

406 

85 

1 

547 

21-^3 

61.8 

7.542 

51 

0 

0 

16 

1 

0 

51 

ALL 

HOURS 

70.0 

10.359 

4227 

0 

0 

2874 

045 

18 

4227 

E  -  5  -  1  -  3 
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OFIMSIira  lOCATIOH  ’A' 
USAFRAC,  AOHXVILLB  RC 


DRY  BULB  TatFSBAlUR  StMOUd 
FRQH  BOURLT  OBB8RVATIOIIS 


BTATIOH  HUMBBR:  744905  STATIOB  NAMB:  FORT  DBVBHS  AIH  MA  PEBICO  OP  RECORD:  MAY  BO  -  APR  90 

LR  TO  UTC:  *  5  HORTB:  JUL 


SOURS 

MBAB 

RAHDARD 

TOTAL 

MEAR  NUMBER 

OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DBG  F 

TOTAL 

LR 

DBVIATIOH 

OBS 

LB  0 

LB  32 

BE  65 

CB  80  QB 

93 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

62.4 

6.746 

190 

0 

0 

75 

1 

0 

190 

06-08 

68.6 

6.616 

846 

0 

0 

618 

45 

0 

846 

09-11 

77.0 

7.411 

861 

0 

0 

810 

320 

12 

861 

12-14 

80.9 

7.831 

859 

0 

0 

829 

527 

41 

859 

15-17 

81.0 

7.736 

815 

0 

0 

786 

532 

40 

815 

18-20 

76.4 

6.617 

532 

0 

0 

513 

174 

4 

532 

21-23 

69.8 

6.228 

41 

0 

0 

34 

4 

0 

41 

ALL 

HOURS 

76.1 

9.067 

4144 

0 

0 

3665 

1603 

97 

4144 

MONTH: 

AUG 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

60.2 

7.755 

199 

0 

0 

63 

0 

0 

199 

06-08 

6b. 0 

7.738 

888 

0 

0 

481 

24 

0 

088 

09-11 

74.1 

7.773 

915 

0 

0 

815 

243 

0 

915 

12-14 

78.4 

8.173 

912 

0 

0 

850 

445 

19 

912 

15-17 

70.0 

7.992 

853 

0 

0 

797 

397 

10 

853 

18-20 

72.1 

7.209 

566 

0 

0 

402 

94 

0 

566 

21-23 

66.7 

6.139 

52 

0 

0 

29 

2 

0 

52 

ALL 

nouRS 

72.9 

9.687 

4385 

0 

0 

3517 

1205 

29 

4385 
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onmnin  LocmoH  *a’  dkt  bulb  nmumiRB  bummrt 

UBARTRC,  ABBOWILLB  RC  FROM  BOURLT  OB8BRVBTIOU 

STATIOH  mjMBBR:  744905  STATIOR  BAMB:  PORT  DBVBRS  AIR  HA  PERIOD  OP  RECORD:  MAT  80  -  APR  90 


L8T 

TO  UrC:  ♦  5 

NORIB: 

SEP 

B0UR8 

MKAII 

STAIDARD 

TOTAL 

MBAR  HUMBER 

OP  B0UR8 

WITH 

TEMPERATURES 

ISO  P 

TOTAL 

LBT 

DEVIAnOR 

OBS 

LE  0 

LB  32  GB  65 

OE  80  OB 

93 

HOURS 

00-02 

62.8 

6.850 

4 

0 

0 

1 

0 

0 

4 

03-05 

52.8 

9.359 

187 

0 

1 

19 

0 

O 

187 

06-08 

55.7 

9.187 

825 

0 

1 

142 

0 

0 

825 

09-11 

65.6 

8.326 

844 

0 

0 

446 

52 

0 

844 

12-14 

70.4 

8.520 

842 

0 

0 

628 

125 

4 

842 

15-17 

70.1 

8.286 

780 

0 

0 

570 

102 

0 

780 

18-20 

63.0 

8.248 

531 

0 

0 

219 

12 

0 

531 

A 

21-23 

57.3 

9.248 

45 

0 

0 

11 

0 

0 

45 

M.L 

HOURS 

64.4 

10.464 

4058 

0 

2 

2036 

291 

4 

4058 

NCircH; 

OCT 

00-02 

45.0 

12.728 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0.1-05 

44.0 

9.771 

156 

0 

16 

1 

0 

0 

156 

06-08 

45.0 

9.533 

837 

0 

87 

17 

0 

0 

837 

09-11 

54.3 

8.251 

883 

0 

0 

106 

0 

0 

883 

12-14 

59.4 

8.391 

879 

0 

0 

268 

3 

0 

879 

15-i7 

58.4 

8.259 

821 

0 

0 

206 

1 

0 

821 

18-20 

51.3 

8.168 

561 

0 

1 

33 

0 

0 

561 

21-23 

45.1 

8.757 

51 

0 

2 

1 

0 

0 

51 

ALL 

HOURS 

53.4 

10.316 

4190 

0 

106 

632 

4 

0 

4190 

B  -  5  -  1  -  5 


USAFETAC/DS-91/254 


Page  293 


orawaim  uxanaii  *a' 
USArRAC,  ASaEVILLS  RC 


DAT  BULB  nMPBKATOS  BUMtAlCr 
not  BOURLI  OBSERVATICIIS 


STATION  RUMBBR: 

744905  STATIOM  HAMB: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

FORT 

5 

08VBRS  AIR  NA 

PERIOD 

MORB: 

OP  RBOORD:  MAT  80  -  APR 

NOV 

90 

BOURS 

L8T 

MSAN 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBBR 

LB  0 

OF  BOURS  WITH 
LB  32  GS  65 

TBWERATURE8 

GE  80  GB 

DBG  F 

93 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

28.3 

6.658 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

06-08 

38.8 

9.891 

648 

0 

172 

7 

0 

0 

648 

09-11 

44.4 

9.318 

807 

0 

61 

18 

0 

0 

807 

12-14 

48.4 

9.336 

804 

0 

21 

48 

0 

0 

804 

15-17 

47.6 

9.351 

759 

0 

31 

39 

0 

0 

759 

18-20 

43.0 

S.900 

597 

0 

66 

11 

0 

0 

597 

21-23 

41.2 

9.564 

98 

0 

17 

2 

0 

0 

98 

ALL 

mma 

44.6 

9.930 

3716 

0 

370 

125 

0 

0 

3716 

HONTB: 

DEC 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06*08 

26.4 

11.613 

692 

10 

480 

3 

0 

0 

692 

09-11 

31.0 

10.558 

847 

2 

474 

4 

0 

0 

847 

12-14 

35.1 

9.797 

830 

0 

328 

9 

0 

0 

830 

15-17 

34.6 

9.620 

760 

0 

.322 

7 

0 

0 

760 

18-20 

31.7 

9.848 

557 

0 

296 

0 

0 

0 

557 

21-23 

31.9 

11.789 

73 

1 

36 

0 

0 

0 

73 

ALL 

BOURS 

31.9 

10.812 

3759 

13 

1936 

23 

0 

0 

3759 
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OFXRATIIia  LOCATIOR  ’A* 
USAFiraC,  AflHBVILLR  RC 


DR  BUU  TBMPBRAIUn  SUMMRY 
PRCM  aXJRLY  OBSBRVATiaiS 


STATION  HIJMBBR:  74490S  STATION  NAME:  FORT  DBVBHS  AIR  MA  PBRIOD  OF  RECORD:  NAY  80  -  APR  90 


LST  TO  OTC:  ♦  5 

HOIfTB: 

ALL 

Bouna 

LST 

HEAR 

8TMa>ARD 

DBVZATIOR 

TOXAL 

OBS 

MBAN  NUMBER  OP  BOURfl 

LB  0  LB  32 

1  WITfl  TBMPERAIVRBS  DBG  F  TOTAL 

GB  65  GB  80  GB  93  BOURS 

00-02 

46.6 

15.988 

14 

0 

3 

1 

0 

0 

14 

03-05 

53.3 

11.019 

1222 

0 

42 

196 

1 

0 

1222 

06-08 

46.0 

18.756 

9341 

86 

2268 

1777 

88 

0 

9341 

09-11 

52.2 

19.846 

10354 

14 

1908 

3285 

834 

12 

10354 

12-14 

56.6 

19.712 

10308 

0 

1303 

4038 

1540 

77 

10308 

15-17 

56. S 

19.668 

9680 

2 

1225 

3765 

1432 

58 

9680 

18-20 

50.2 

18.882 

7026 

5 

1349 

1916 

390 

5 

7026 

21-23 

43.4 

17.190 

770 

3 

191 

102 

7 

0 

770 

ALL 

HOURS 

52.4 

19.653 

48715 

110 

8289 

15080 

4292 

152 

48715 
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oraRKmia  uxiaicm  'a* 

USATRAC.  AaaKVILLE  HC 


WR  BULB  TBffKBAIUBB  SIBMABX 

not  BfWRLY  auBtnnom 


RAIIOR  BUmiR; 

744905  8TAT10II  RAMS: 

LST  TO  (fCC:  ♦ 

FOBX 

5 

DBVBHa  AIH  MA 

PERIOD 

MONTB: 

OF  BECOBD:  NAY  80  -  APB 
JAB 

90 

Bouna 

L3T 

HEAR 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

MBAM  BlMBEB  OP  BOUBB  WTIB 
LK  32  08  50  08  67 

I8MPBBATUBES 

(S  73  SB 

DEO  F 

80 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

38.0 

.000 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

06-06 

17.3 

12.511 

704 

625 

4 

0 

0 

0 

704 

09-11 

21.8 

10.439 

874 

748 

5 

0 

0 

0 

874 

12-14 

25.7 

9.350 

869 

647 

6 

0 

0 

0 

869 

15-17 

25.6 

9.415 

818 

613 

4 

0 

0 

0 

818 

18-20 

22.4 

9.989 

660 

549 

0 

0 

0 

0 

660 

21-23 

18.8 

12.286 

82 

67 

0 

0 

0 

0 

82 

ALL 

BOUBB 

22.7 

10.821 

4008 

3249 

19 

0 

0 

0 

4008 

MOirTB: 

FBB 

00-02 

26.0 

10.328 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

03-05 

38.7 

.577 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

06-08 

22.4 

10.943 

661 

539 

5 

0 

0 

0 

661 

09-11 

26.9 

9.681 

805 

591 

14 

0 

0 

0 

805 

12-14 

30.1 

9.229 

796 

506 

28 

0 

0 

0 

798 

15-17 

30.4 

9.130 

758 

471 

,  29 

} 

0 

0 

758 

18-20 

27.9 

9.214 

617 

436 

9 

0 

0 

0 

617 

21-23 

25.2 

7.905 

78 

66 

0 

0 

0 

0 

78 

ALL 

HOURS 

27.6 

10.026 

3724 

2812 

85 

0 

0 

0 

3724 
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OFSIMTIIia  LOCATIOH  *A’ 
USAFIXUC,  ASaiVILLB  MC 


MKT  BULB  TBMPBUItlRK  SUMURT 
PBOM  BOURLT  OBBSHVATICHB 


STBTIOH  HtBtBBR: 

744905  SIATIOM  HAMB: 

LOT  TO  UrC:  ♦ 

FORT 

5 

DBVns  AIR  HA 

PRRIOD 

HOIRB: 

OF  RBCORO:  HAT  80  -  APR 

HAR 

90 

B0UB8 

LST 

MBAR 

STAROARD 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUMBBR 

LB  32 

OF  HOURS  HITB  TB1PBRATURES 

GB  50  GB  67  GB  73  GB 

DBO  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

03-05 

15.5 

.707 

2 

2 

0 

0  0 

0 

2 

06-08 

28.3 

10.051 

765 

489 

16 

0  0 

0 

765 

09-11 

33.1 

9.467 

917 

419 

51 

0  0 

0 

917 

12-14 

35.6 

9.041 

916 

323 

68 

0  0 

0 

916 

15-17 

35.9 

9.016 

873 

295 

77 

0  0 

0 

873 

18-20 

33.2 

8.709 

714 

337 

38 

0  0 

0 

714 

21-23 

32.4 

7.541 

87 

45 

1 

0  0 

0 

87 

ALL 

HOURS 

33.3 

9.621 

4274 

1910 

251 

0  0 

0 

4274 

Ncmfl: 

APR 

00-02 

39.0 

1.414 

2 

0 

0 

0  0 

0 

2 

03-05 

37.4 

8.275 

96 

23 

12 

0  0  ■  . 

0 

96 

06-06 

39.1 

7.780 

780 

137 

83 

0  0 

0 

780 

09-11 

42.7 

7.979 

869 

67 

160 

3  0 

0 

869 

12-14 

44.7 

8.070 

869 

27 

213 

3  0 

0 

869 

15-17 

45.0 

8.193 

802 

29 

204 

2  0 

0 

802 

18-20 

42.7 

8.210 

596 

49 

107 

0  0 

0 

596 

21-23 

40.6 

8.687 

69 

9 

9 

0  0 

0 

69 

ALL 

HCXIRS 

42.7 

8.393 

4083 

341 

788 

8  0 

0 

4083 
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orawxiira  uxhTicm  *a* 

WAmAC,  A8BBVILLS  IK 


«n  BULB  TVMFKRA3URB  SIBBMICr 
FROM  BOURLI  OBBSKVATIORB 


STATION  mmni: 

744905  STATION  RAM:  FORT  OBVBRS  AIN  HA 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 

FBRICO 

MOOTS: 

OF  RBOORDl  MAY  80  -  APR 

MAT 

90 

aouRS 

LOT 

MBAS 

STANDARD 

DBVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBBR  OT  SOURS  HITS 
LB  32  OB  50  OB  67 

TBMPBRATURBS 

OS  73  <X 

DEC  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

52.0 

.000 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

03-05 

46.8 

8.314 

191 

8 

70 

0 

0 

0 

191 

06-OB 

50.6 

B.075 

833 

4 

430 

18 

0 

0 

833 

09-11 

54.1 

8.012 

852 

0 

569 

61 

4 

0 

852 

12-14 

55.5 

7.866 

852 

0 

634 

77 

5 

0 

852 

15-17 

55.4 

7.762 

815 

0 

612 

66 

6 

0 

815 

18-20 

53.1 

7.807 

548 

2 

352 

28 

4 

0 

548 

21-23 

51.9 

8.127 

43 

1 

24 

1 

0 

0 

43 

ALL 

Bcxms 

53.4 

8.221 

4135 

15 

2692 

251 

19 

0 

4135 

HDNTB: 

JUR 

00-02 

53.0 

.000 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

03-05 

54.6 

6.735 

194 

0 

145 

6 

0 

0 

194 

06-08 

58.0 

6.362 

857 

0 

785 

89 

3 

0 

057 

09-11 

61.1 

6.591 

876 

0 

844 

207 

26 

0 

876 

12-14 

62.3 

6.415 

874 

0 

859 

257 

45 

0 

874 

15-17 

62.3 

6.405 

825 

0 

.810 

249 

44 

0 

825 

18-20 

60.9 

6.413 

547 

0 

525 

125 

20 

0 

547 

21-23 

57.0 

6.107 

51 

0 

43 

4 

0 

0 

51 

AIX 

HOURS 

60.6 

6.806 

4225 

0 

4012 

937 

140 

0 

4225 
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OPRRATIira  LOCATIOR  ’A’ 
USAFKCAC,  hOBtiriLU  RC 


WBT  BULB  TBMPBRATURX  SUWARY 
PBOH  BOUBLT  (»aBIVAnGRS 


8TATICH  HUMBBR:  74490S  STATIOR  RAHS:  PORT  OBVBHS  AIR  MA  PBRIOO  OP  RSCORD:  MAT  80  -  APR  90 


L8T 

TO  vrc:  ♦  5 

HOMTBt 

JUL 

aouRs 

L8T 

lOAH 

STAMDARD 

DBVZATIOH 

TOTAL 

OBfl 

KBAR  RUMBXR 

LB  32 

OP  BOURS  HITB 
OB  SO  OB  67 

TEMPKRATURB8 

GB  73  GB 

DBQ  F 

80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

59.9 

6.550 

190 

0 

180 

35 

2 

0 

190 

06-08 

63.8 

5.572 

845 

0 

837 

283 

41 

0 

845 

09-11 

67.2 

5.371 

859 

0 

859 

497 

154 

2 

859 

12-14 

68.1 

5.321 

859 

0 

859 

546 

197 

5 

859 

15-17 

68.2 

5.217 

815 

0 

815 

534 

189 

4 

815 

18-20 

67.0 

4.957 

532 

0 

532 

287 

78 

1 

532 

21-23 

64.1 

4.937 

41 

0 

41 

12 

1 

0 

41 

ALL 

HOURS 

66.5 

5.811 

4141 

0 

4123 

2194 

662 

12 

4141 

MOim!; 

AUG 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

58.4 

7.806 

199 

0 

167 

31 

4 

0 

199 

06-08 

61.4 

7.187 

888 

0 

039 

231 

44 

0 

888 

o 

65.5 

6.533 

915 

0 

900 

415 

143 

2 

915 

12-14 

66.7 

6.288 

911 

0 

901 

472 

166 

7 

911 

15-17 

66.5 

5.886 

852 

0 

848 

444 

132 

5 

852 

18-20 

65.1 

5.671 

566 

0 

562 

228 

60 

1 

566 

21-23 

62.6 

4.785 

52 

0 

52 

12 

1 

0 

52 

ALL 

HCXXRS 

64.7 

6.914 

4383 

0 

4269 

1833 

550 

15 

4383 
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OraWTUia  UXATIOH  'A* 
USAFRAC,  ASHKVILLI  HC 


WBT  BUI.B  TB<PXHA9URB  SUNIAKy 
FMH  BOURLT  CBSlXVAnOHI 


STATIOH  mmSKR: 

744905  STATIOH  HAKE;  FORT  DBVBI8 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

AIR  MA 

PERIOD 

HORTB: 

or  RBOORD:  HAT  80  -  APR 
SIP 

90 

aouRs 

LST 

MBAR 

aTARDAPD 

DEVIATIOIf 

TOTAL 

OBS 

KEEAR  RUKBSR 

LB  32 

OF  BOURS  WITH 

GE  50  OS  67 

TBHPBRATURBS 

6B  73  GB 

DIO  P 

80 

lOAL 

BOURS 

00-02 

62.3 

5.852 

4 

0 

4 

1 

0 

0 

4 

03-05 

50.9 

9.370 

187 

3 

110 

7 

0 

0 

187 

06-08 

52.9 

8.846 

825 

3 

552 

54 

5 

0 

825 

op-H 

58.3 

7  458 

844 

0 

746 

125 

32 

0 

844 

12-14 

60.0 

7.310 

842 

0 

789 

171 

43 

0 

842 

15-17 

60.0 

7.087 

■^ao 

0 

730 

143 

40 

0 

780 

18-20 

57.4 

7.740 

531 

0 

449 

70 

14 

0 

531 

21-23 

53.5 

8.851 

45 

0 

27 

4 

0 

0 

45 

ALL 

BOUiU 

57.4 

8.381 

4058 

6 

3407 

575 

134 

0 

4058 

NORTH: 

OCT 

00-02 

39.5 

9.192 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

03-05 

41.4 

9.691 

156 

31 

36 

1 

0 

0 

156 

06-08 

42.0 

9.450 

837 

142 

195 

3 

0 

0 

837 

09-11 

47.7 

7.883 

883 

8 

357 

1 

0 

0 

883 

12-14 

49.9 

7.609 

879 

0 

455 

15 

0 

0 

879 

15-17 

49,6 

.706 

821 

0 

•  .415 

14 

: 

0 

821 

18-20 

46.2 

8.382 

561 

20 

200 

5 

0 

0 

561 

21-23 

41.2 

8.616 

51 

9 

12 

0 

0 

0 

51 

ALL 

HOURS 

46.9 

8.823 

4190 

210 

1670 

39 

1 

0 

4190 
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OPBRATIMO  IXXATIOII  *A* 
USATRAC,  ASHKVILLB  HC 


WBT  BULB  TBMPBBATURB  StMWtY 
PBOM  aOURLT  OBSraVATIOIIS 


STKTIOM 

mJHBBR: 

744905  STATIOIf  NAME: 

LST  TO  OTC:  ♦ 

FCWT 

5 

DBVERS  AIR  HA 

PERIOD 

MUHTH: 

OF  RECORD: 

NOV 

MAY  80 

-  APR 

90 

HOURS  1 
L8T 

HBAR 

STANDARD 

DBVIATIOII 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER 

LB  32 

OF  BOUBS  HITS  TEHPERATUBBS 
OB  50  OB  67  CB  73  GB 

DBG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

24.3 

4.882 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

06-08 

35.7 

9.974 

648 

275 

68 

1 

0 

0 

648 

09-11 

39.2 

9.063 

807 

197 

116 

1 

0 

0 

807 

12-14 

41.3 

8.668 

803 

103 

126 

2 

0 

0 

803 

15-17 

40.8 

8.715 

759 

116 

118 

3 

0 

0 

7*19 

18-20 

38.4 

8.960 

597 

163 

75 

3 

0 

0 

597 

21-23 

36.8 

9.503 

98 

35 

10 

1 

0 

0 

98 

ALL 

HOURS 

39.1 

9.289 

3715 

892 

513 

11 

0 

0 

3715 

MCWTR: 

DEC 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

24.1 

11.290 

692 

548 

10 

0 

0 

0 

692 

09-11 

27.4 

10.089 

847 

611 

18 

0 

0 

0 

847 

12-14 

30.1 

9.357 

830 

512 

33 

0 

0 

0 

830 

15-  17 

29.9 

9.337 

760 

,  486 

27 

0 

0 

0 

760 

18-20 

28.2 

9.742 

557 

393 

15 

0 

0 

0 

557 

21-23 

28.5 

11.518 

73 

49 

4 

0 

0 

0 

73 

ALL 

HOURS 

28.0 

10.213 

3759 

2599 

107 

0 

0 

0 

3759 

E  -  5  -  2  -  6 
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OPBMTIIKl  liOCATlOM  *A' 
USAPKTAC,  MRKVILLK  RC 


WBT  BUU  TB4P81UnrRS  scMtuor 

mat  HOURLT  CBsravATIOHS 


SIKTIOM  HVMBBR:  744905  STATIOH  lUMB:  PORT  DBVBMS  AIR  HA  PBRIOO  OF  RBCORD:  MAY  80  -  APR  90 


IJT  TO  UtC:  ♦  5 

MORIB: 

ALL 

aouRs 

LST 

HEAR 

STARDMO) 

DBVIATlCm 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUHBER  CP  HOURS 

LB  32  QB  50 

WITH 

CB  67 

TEMPERATURES 

OB  73  QB 

DBG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

43.9 

16.112 

14 

2 

6 

1 

0 

0 

14 

03-05 

51.0 

11.049 

1222 

70 

720 

80 

6 

0 

1222 

06-08 

42.6 

17.818 

9335 

2762 

3824 

679 

93 

0 

9335 

09-11 

45.6 

17.433 

10348 

2641 

4639 

1310 

361 

4 

10348 

12-14 

47,7 

16.541 

10302 

2118 

4971 

1543 

456 

12 

10302 

15-17 

47.7 

16.496 

9678 

2010 

4689 

1455 

412 

9 

9678 

18-20 

44.3 

16.943 

7026 

1949 

2864 

746 

176 

2 

7026 

21-23 

39.4 

16.462 

770 

281 

223 

34 

2 

0 

770 

AU, 

BOORS 

45.7 

17.067 

48695 

11834 

21936 

5848 

1506 

27 

48695 

E  -  5  -  2  -  7 
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OPBIUTIHO  lOCATIOR  ‘A* 
usAnrac,  AanvxLLB  nc 


DSH  Fom  TBHPBRAIURK  SUMUKT 
PRCH  aOURLT  OBSSRVATIOHS 


SThTlCm  RIMBER: 

744905  StATIGR  HAMB: 

i»sr  TO  urc:  * 

FORT 

5 

OBVBRS  AIN  MA 

PBRIOO 

HOTTH: 

OP  RBCOlU):  HAY  80  -  APR 
JAR 

90 

HOURS 

lar 

MKAH 

staudard 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MBAR  NUMBSR 

LB  27 

OP  HOURS  WITH 

GB  37  LB  55 

TBtPERATURES  DEO  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

36.0 

.000 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

06-08 

9.3 

15.752 

704 

611 

12 

703 

0 

704 

09-11 

12.1 

14.500 

874 

746 

24 

873 

0 

874 

12-14 

13.8 

14.076 

869 

727 

30 

869 

0 

869 

15-17 

13.' 

14.431 

818 

681 

31 

818 

0 

818 

10-?n 

12.5 

14.184 

660 

558 

23 

660 

0 

660 

21-23 

9.3 

15.822 

82 

69 

2 

82 

0 

82 

ALL 

HOURS 

12.3 

14.705 

4008 

3392 

122 

4006 

0 

4008 

MOmH: 

FEB 

00-02 

18.3 

10.243 

4 

3 

0 

4 

0 

798 

03-05 

31 .0 

.707 

3 

0 

0 

3 

0 

798 

06-08 

15.6 

14.126 

661 

502 

44 

661 

0 

798 

09-11 

17.2 

14.247 

605 

604 

72 

805 

0 

798 

12-14 

17.8 

14.439 

798 

597 

86 

796 

0 

798 

15-17 

18.1 

14.478 

758 

,  563 

SO 

753 

0 

798 

18-20 

IB. 2 

14.265 

617 

448 

60 

614 

0 

798 

21-23 

16.7 

11.911 

78 

65 

3 

78 

0 

798 

ALL 

HOURS 

17.4 

14.306 

3724 

2782 

345 

3714 

0 

3724 

E  -  5  -  3  -  1 
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OPBRATIIIO  LOCATIGH  ’A’ 
USAFRAC,  ASatVIUB  AC 


DEW  POIIR  TBffSIlA'niltB  SUMAKY 
PKM  aOURLT  OamiVATIOIIS 


SIAIIOH  HUMBER: 

744905  8TAIIOH  NAME: 

L8T  TO  UTC:  ♦ 

FORX 

5 

DBVBNS  AIN  MA 

PERIOD 

HOlflH: 

OF  RBCC»D:  HAY  80  -  APR 

MAR 

90 

HOURS  ! 
LOT 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

HOURS  WITH 
8E  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

8.0 

5.657 

2 

2 

0 

2 

0 

2 

o6-oa 

21.2 

13.401 

765 

501 

93 

764 

0 

765 

09-H 

22.3 

13.928 

917 

560 

124 

914 

0 

917 

12-14 

22.5 

13.722 

916 

570 

124 

908 

0 

916 

15-17 

22.3 

13.844 

873 

567 

114 

865 

0 

873 

18-20 

22.1 

13.614 

714 

474 

90 

708 

0 

714 

21-23 

24.3 

12.506 

87 

53 

11 

87 

0 

87 

ALL 

BOURB 

22.1 

13.708 

4274 

2727 

556 

4248 

0 

4274 

MONTH: 

APR 

00-02 

38.0 

2.828 

2 

0 

1 

2 

0 

869 

03-05 

33.2 

10.922 

96 

28 

33 

95 

0 

869 

06-08 

33.9 

10.532 

780 

191 

317 

768 

0 

869 

09-11 

33.6 

11.642 

869 

245 

349 

845 

0 

869 

12-14 

33.6 

11.932 

869 

271 

358 

838 

0 

869 

15-17 

33.6 

12.185 

802 

248 

:332 

767 

0 

869 

18-20 

33.8 

12.278 

596 

170 

261 

575 

0 

869 

21-23 

34.4 

11.740 

69 

18 

31 

67 

0 

669 

ALL 

HOURS 

33.7 

11.709 

4083 

1171 

1682 

3957 

0 

4083 

E  -  5  -  3  -  2 
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OPIIMTIIK  LOCKTIOII  *A’ 
UaAFBZAC,  AaaBVILLS  HC 


DBw  POUT  TBVBuavm  suMuunr 

FKM  BOORLT  OBSSRVATIGM 


STATIGM  HUMBBR: 

744905  STATIGM  HAMB:  PORT  DBVBMS  AIM  HA 

LST  TO  OTC:  ♦  5 

PBRIOO 

HOtriH: 

CP  RECORD:  MAY  80  -  APR 
HAY 

90 

HOURS  1 
LST  1 

NEAR 

STAHDARD 

DBVIATIOM 

TOTAL 

OBS 

HEAR  HUMBBR 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 
GB  37  LB  55 

TB4FBRATURBS  DEG  F 

GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

52.0 

.000 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

03-05 

44.5 

9.411 

191 

6 

149 

166 

1 

191 

06-08 

46.2 

9.744 

833 

31 

706 

667 

14 

833 

09- H 

45,7 

11.276 

852 

57 

660 

662 

20 

852 

12-14 

45.1 

11.490 

852 

71 

639 

667 

14 

852 

15-17 

44.9 

11.629 

815 

66 

609 

653 

18 

815 

18-20 

45.0 

11.317 

548 

41 

416 

441 

9 

548 

21-23 

46.3 

10.452 

43 

2 

39 

32 

1 

43 

ALL 

HOURS 

45.4 

11.057 

4135 

274 

3219 

3289 

77 

4135 

MGirra: 

JUH 

00-02 

45.0 

.000 

1 

0 

1 

1 

0 

874 

03-05 

52.4 

7.746 

194 

0 

190 

118 

8 

874 

06-08 

54.1 

7.566 

857 

0 

848 

493 

72 

874 

09-11 

54.2 

8.753 

876 

0 

847 

468 

114 

874 

12-14 

53.7 

8.940 

874 

1 

840 

484 

Ill 

874 

15-17 

53.6 

9.153 

825 

1 

790 

167 

110 

874 

18-20 

53.9 

8.677 

547 

0 

534 

310 

68 

874 

21-23 

53.2 

6.696 

51 

0 

51 

33 

2 

874 

ALL 

HOURS 

53.8 

8.604 

4225 

2 

4101 

2374 

485 

4225 

B  -  5  -  3  -  3 
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OraMTIM  LOCkTIOH  *A’ 
UBAriTAC,  A8a>VIU,K  RC 


DW  FOiR  ntPDumna  suMUor 

FRCM  BOURLY  CBBnVXTIom 


STATIOH  HUMBER:  744905  STATIOR  RAMB:  FORI  DBVBRS  AIR  KA  PERIOD  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 


LSI 

TO  UTC:  ♦  5 

NORIB: 

JUL 

acxms  1 

STARDARD 

TOTAL 

HEAR  RUMBER 

or  BOORS 

WITB 

TEMPERATURES  DEO  F 

TOTAL 

LSI  \ 

1  HEAR 

DEVIATIOR 

OBS 

LE  27 

08  37 

LB  55 

OB  65 

B0UR8 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

58.2 

7.195 

190 

0 

190 

66 

41 

190 

06-08 

60.8 

6.481 

845 

0 

845 

169 

266 

845 

09-11 

61.4 

7.311 

859 

0 

859 

180 

325 

859 

12-14 

60.6 

7.726 

859 

0 

856 

211 

311 

859 

15-17 

60.6 

7.621 

815 

0 

812 

202 

293 

815 

18-20 

61.3 

6.855 

532 

0 

531 

107 

189 

532 

21-23 

60.6 

5.620 

41 

0 

41 

8 

12 

41 

ALL 

aouRB 

60.8 

7.273 

4141 

0 

4134 

943 

1437 

4141 

MOUTH: 

AUO 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

911 

03-05 

57.1 

0.259 

199 

0 

197 

76 

37 

911 

06-08 

59.0 

7.807 

888 

0 

B87 

277 

241 

911 

09-11 

60.2 

8.376 

915 

0 

906 

247 

324 

911 

12-14 

59.5 

8.483 

911 

0 

902 

299 

285 

911 

15-17 

59.5 

0.166 

852 

0 

.847 

265 

264 

911 

18-20 

60.6 

6.989 

566 

0 

566 

135 

180 

911 

21-23 

60.0 

4.941 

52 

0 

52 

9 

9 

911 

ALL 

HOURS  1 

59.6 

8.096 

4363 

0 

4357 

1308 

1340 

4383 

B  -  5  -  I  -  4 
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onmnira  i,ocatioii  "a* 

USAFXTAC,  iUBBVILLB  HC 


OBW  FOm  nWBRAIURK  BUMARY 
PROM  aOURLY  OBSBRVATIOHS 


STATION  mjMBBR:  744905  STATION  SAME:  FORT  DBVBNS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECXEU):  MAY  80  -  APR  90 


LST 

TO  tJIC:  ♦  5 

NORTH: 

SBP 

HOURS 

LST 

MEAN 

STAHDARO 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER 

LE  27 

OP  BOURS 

GE  37 

WITH 

LE  55 

TB1FBRAIURBS  DEO  P 

OE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

62.0 

5.354 

4 

0 

4 

0 

1 

4 

03-05 

49.2 

10.185 

187 

2 

163 

128 

11 

187 

06-08 

50.5 

9.631 

825 

4 

753 

563 

58 

825 

09-11 

52.5 

9.526 

844 

7 

805 

505 

86 

844 

12-14 

52.0 

10.196 

842 

11 

794 

506 

98 

842 

15-17 

52.1 

10.028 

780 

8 

731 

480 

90 

780 

10-20 

53.0 

9.565 

531 

4 

508 

311 

60 

531 

21-23 

50.2 

9.650 

45 

0 

43 

31 

4 

45 

ALL 

HOURS 

51.8 

9.904 

4058 

36 

3801 

2524 

408 

4058 

MONTH: 

OCT 

00-02 

32.5 

7.778 

2 

1 

1 

2 

0 

879 

03-05 

38.1 

11.030 

156 

27 

78 

145 

1  -  ■ 

879 

06-on 

38.1 

11.041 

037 

156 

423 

775 

1 

879 

09-11 

40.3 

10.844 

883 

101 

526 

790 

3 

879 

12-14 

39.6 

11.631 

079 

132 

506 

790 

7 

879 

15-17 

39,7 

11.855 

821 

.  .  134 

483 

738 

10 

879 

18-20 

40.2 

11.096 

561 

82 

345 

506 

7 

879 

21-23 

35.9 

10.663 

51 

14 

22 

50 

0 

879 

ALL 

HOURS 

39.4 

11.347 

4190 

647 

2384 

3796 

29 

4190 

E  -  5  -  3  -  5 
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OraMTIM  UXXnOK  *A’ 
USAnZK,  MHIVIIXB  RC 


onr  FoiRT  TBffDtMvm  auMMcr 

FBCH  aoUKLY  OBSBRVATIOIB 


STATION  RUHBER: 

744905  STATION  RAMS: 

LOT  TO  UTC:  ♦ 

FOOT  DBVBNS 

5 

AIR  MA 

PBRXOD 

HOimi: 

OF  RBCORD:  HAY  80  -  APR 
HOV 

90 

SOURS 

LOT 

NBAS 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

0B8 

MBAR  R1S4BBR 
LB  27 

OP  SOURS  Min 
OB  37  LB  55 

TBMPBRATURBS  DBO  F 

GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

1  .0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

14.7 

6.110 

3 

3 

0 

3 

0 

3 

06-08 

30.3 

12.358 

648 

303 

194 

622 

3 

648 

09-11 

31.3 

12.457 

807 

337 

257 

780 

2 

807 

12-14 

31.2 

12.735 

803 

327 

267 

776 

3 

803 

15-17 

30.8 

12.808 

759 

319 

260 

737 

3 

759 

18-20 

31.1 

12.270 

597 

238 

180 

579 

6 

597 

21-23 

29.8 

12.202 

98 

47 

25 

96 

2 

98 

ALL 

SOURS 

30.9 

12.548 

3715 

1574 

1183 

3593 

19 

3715 

HOOTS: 

DBC 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

830 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

830 

06-08 

17.7 

14.046 

692 

519 

48 

689 

0 

830 

09-11 

18.8 

13.648 

847 

631 

70 

841 

0 

830 

12-14 

19.1 

13.909 

830 

619 

79 

822 

0 

830 

15-17 

19.3 

14.176 

760 

556 

..  86 

752 

V 

830 

18-20 

19.6 

13.878 

557 

400 

51 

554 

0 

830 

21-23 

20.6 

14.940 

73 

53 

11 

73 

0 

830 

ALL 

HOURS 

18.9 

13.969 

3759 

2778 

345 

3731 

0 

3759 
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oPBRAnno  LocnioM  *a* 
USAFSTAC,  AAHBVILLB  HC 


Dw  Foxirr  nwsiumm  sumurt 

FROM  aOURLy  OBSKRVATIOHS 


STATIOM  inMara:  744905  STATION  HAHB:  FORT  DKVBNS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAT  80  -  APR  90 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MORn: 

ALL 

aouRs 

LST 

MEAN 

STMDARD 

DBVIATIOn 

TOnu. 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  SOURS  Win  TBtPERATURES 

LE  27  CB  37  LE  55  OE  65 

DBO  F  TOIlkL 

BOURS 

00-02 

39.9 

18.784 

14 

4 

8 

10 

1 

14 

03-05 

48.8 

12.392 

1222 

68 

1000 

803 

99 

1222 

06-08 

37.9 

20.346 

9335 

2818 

5170 

7151 

655 

9335 

09-11 

37.5 

20.377 

10348 

3288 

5499 

7910 

874 

10348 

12-14 

37.6 

20.015 

10302 

3326 

5481 

7966 

829 

10302 

15-17 

37.5 

20.099 

9678 

3143 

5175 

7497 

788 

9678 

18-20 

36.5 

20.281 

7026 

2415 

3565 

5500 

519 

7026 

21-23 

32.9 

19.790 

770 

321 

331 

646 

30 

770 

ALL 

Houra 

37.7 

20.142 

48695 

15383 

26229 

37483 

3795 

48695 
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opnKriira  iocatioh  *a' 
uswrac,  MaKviLU  rc 


CUHUUeriVB  PEWCBWTAqg  PRBQUBacT  OF  OCCUmnCB  or  RKIATIVS  BOHIOinr 
not  aouiay  oBanvKnoHB 


nKTioH  mnoni: 

744905 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

OTC:  ♦ 

FORT  DEVEN8  AIN 

5 

HA 

PERIOD  OF  RECORD: 

MomS:  JAN 

NAY  80  -  APR  90 

B0UR8 

LOT 

10% 

20% 

RBLATIVB  BUHIDITY  ORBATBR  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HSAR 

TOTAL  OB8 

00-02 

.0 

0 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

89.0 

1 

06-08 

100.0 

99.6 

97.3 

89.6 

76.4 

61.2 

41.2 

19.2 

7.1 

63.9 

704 

09-11 

100.0 

99.: 

93.1 

78.5 

62.5 

44.9 

28.6 

15.1 

6.1 

57.4 

874 

12-14 

100.0 

98.0 

83.1 

64.6 

44.3 

30.0 

18.6 

10.7 

4.8 

50.1 

869 

15-17 

100.0 

96.7 

82.2 

65.0 

42.5 

29.1 

17.8 

10.4 

4.5 

49.7 

618 

18-20 

100.0 

99.2 

92.6 

79.7 

58.9 

41.4 

24.7 

10.9 

4.4 

55.9 

660 

21-23 

100.0 

100.0 

96.3 

80.5 

68.3 

46.3 

23.2 

12.2 

3.7 

58.0 

82 

AU. 

HOURS 

100.0 

98.5 

89.4 

74.9 

56.5 

40.8 

25.7 

13.2 

5.3 

55.2 

4008 

MOOTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

50.0 

59.8 

4 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

66,7 

60.0 

3 

06-08 

100.0 

100.0 

98.6 

93.0 

79.9 

67,8 

47.2 

28.1 

13.0 

67.6 

661 

09-11 

100.0 

99.1 

92.4 

78.0 

57.9 

40.4 

28.1 

20.4 

9.6 

57.2 

805 

12-14 

100.0 

96.0 

82.0 

57.6 

38.1 

27.4 

20.8 

14.5 

7.9 

49.1 

798 

15-17 

100.0 

36.0 

77.7 

56.5 

40.2 

28.6 

22.0 

17.3 

9.0 

49.4 

758 

18-20 

100.0 

98.2 

90.6 

74.6 

57.7 

42.9 

31.3 

21.6 

12.3 

57.7 

617 

21-23 

100.0 

100.0 

94.9 

88.5 

67.9 

46.2 

29.5 

14.1 

9.0 

60.3 

78 

XLL 

aouRS 

100.0 

97.9 

88.1 

71.6 

54.2 

40.7 

29.2 

19.9 

10.1 

55.9 

3724 

E  -  6  -  1 
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OPBIWTIlia  LOCATIOR  ’A* 
USAFRAC,  ASHKVILLK  RC 


CUNULATIVX  PBRCBIfTAOB  naQUKNCy  OP  OCClIRIgRCR  CP  RBUaiVI  BUHIOin 
FROM  BOURLT  CBflBRVATIOIIS 


3TATI0R  HUMBBR: 

744905 

SXATIOR 

LR  TO 

NAKB: 

urcs  ♦ 

FORT  DBVBRa  AIR  HA 

5 

PSRICDO  OF  RECORD: 

MORTH:  KAR 

HAY  80  -  APR  90 

Bcxms 

LST 

10% 

20% 

RKLATIVB  aUMlDITF  ORKATBR  nAH 
30%  40%  50%  60% 

OR  BQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-0S 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

64.5 

2 

06-08 

100.0 

100.0 

97.3 

89.4 

74.4 

59.6 

44.6 

28.9 

16.2 

66.0 

765 

09-11 

100.0 

98.0 

64.8 

67.2 

48.7 

35.7 

25.5 

17.0 

9.9 

53.6 

917 

12-14 

100.0 

91.5 

75.1 

52.1 

34.9 

25.4 

18.4 

13.4 

7.9 

46.6 

916 

15-17 

100.0 

89.1 

70.9 

46.8 

35.3 

25.7 

18.2 

12.5 

7.8 

45.5 

873 

18-20 

100.0 

96.5 

84.0 

63.6 

47.5 

34.7 

23.9 

16.9 

10.1 

52.6 

714 

21-23 

100.0 

98.9 

93.1 

81.6 

66.7 

49.4 

42.5 

27.6 

14.9 

62.3 

87 

ALL 

Hoims 

100.0 

94.9 

82.2 

63.5 

47.8 

35.8 

26.0 

17.7 

10.3 

52.7 

4274 

HONTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0  100.0 

100.0 

50.0 

94.5 

2 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

90.6 

79.2 

66.7 

53.1 

28.1 

77.0 

96 

06-08 

100.0 

100.0 

99.5 

94.4 

84.4 

71.7 

57.9 

43.7 

26.3 

73.2 

780 

09-11 

100.0 

99.1 

89.3 

72.7 

56.4 

42.9 

32.5 

23.6 

12.2 

57.9 

869 

12-14 

100.0 

95.2 

78.0 

59.0 

44.6 

33.5 

26.2 

18.1 

9.4 

51.4 

869 

15-17 

100.0 

94.1 

75.6 

56.5 

44.5 

31.7 

25  il 

17.0 

10.6 

50.6 

802 

18-20 

100.0 

97.5 

88.1 

74.3 

59.1 

45.8 

34.6 

25.3 

16.1 

59.1 

596 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

89.9 

76.8 

62.3 

46.4 

31.9 

27.5 

69.0 

69 

ALL 

HOURS 

100.0 

97.3 

86.4 

72.3 

58.5 

45.8 

35.9 

26.3 

15.2 

58.8 

4083 
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cramrae  uxxnm  *a’ 

USAFIXAC,  ASHBVILLB  HC 


CUtUUTIVB  FKRCBrraSB  PRIQUSRCT  (V  OCCUnOnCX  or  RBLATIVK  BUUDITir 
PKM  aOURLY  OBSKRVATIOIIS 


STATIOM  HUMBER:  744905 

STATIOn  HAMS:  FORT  DBVBH8  AIR  MA 

LST  TO  UTC:  .  5 

If 

RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  ORBATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MBAN 

TOTTAL  06S 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.4 

94.8 

88.5 

72.3 

46.6 

85.4 

191 

06-0B 

100.0 

100.0 

99.3 

96.0 

90.0 

77.9 

60.7 

44.2 

23.4 

74.0 

833 

09-11 

100.0 

98.8 

89.7 

75.7 

58.0 

40.6 

29.8 

20.2 

12.7 

57.2 

852 

12-14 

100.0 

96.5 

79.0 

57.5 

42.1 

30.0 

23.7 

17.5 

9.9 

50.3 

852 

15-17 

100.0 

94.6 

77.8 

57.3 

41.7 

30.2 

25.0 

18.9 

9.4 

50.5 

815 

18-20 

100.0 

98.2 

90.7 

75.7 

59.7 

43.8 

33.6 

23.9 

13.5 

58.9 

548 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

95.3 

76.7 

60.5 

44.2 

30.2 

11.6 

67.5 

43 

ALL 

HOURS 

100.0 

97.7 

87.8 

73.8 

60.2 

47.0 

37.2 

27.2 

15.3 

59.5 

4135 

MOI^FRS  JUN 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

53.0 

1 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

99.5 

94.6 

87.1 

73.7 

42.8 

84.5 

194 

06-08 

100  0 

100.0 

99.9 

98.7 

92.2 

80.7 

59.6 

41.1 

23.3 

74.3 

857 

09-11 

100.0 

100.0 

96.2 

83.7 

62.1 

41.3 

29.7 

20.4 

11.9 

59,3 

876 

12-14 

100.0 

99.4 

90.8 

65.9 

42.2 

30.5 

23.0 

16.6 

9.6 

52.6 

874 

15-17 

100.0 

97.2 

89.0 

02.2 

43.4 

32.  J 

24.8 

18.2 

9.9 

f  2.5 

825 

18-20 

100.0 

99.0 

97.4 

82.1 

61.6 

41.7 

30.0 

19.9 

11.3 

59.0 

547 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.1 

78.4 

60.8 

49.0 

19.6 

74.9 

51 

ALL 

BOURS 

100.0 

99.7 

94.8 

79.6 

62.5 

48.2 

36.5 

26.1 

14.8 

60.9 

4225 

E  -  6  -  3 
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OPERATIMO  LOCATIOH  *A’ 
USAFRAC,  ASHEVULB  HC 


CUHULATIVB  PBRCBltCAaB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  CP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  OEVERS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LSI  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  JUL 


HOURS 

LST 

10% 

20% 

RBLATIVB  RUMIDiry  GRBATBR  TBAH 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  00% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

91.6 

73.7 

50.0 

86.5 

190 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.5 

88.6 

70.8 

45.4 

23.0 

77.3 

845 

09-11 

100.0 

100.0 

90.7 

90.6 

70.0 

46.4 

29.6 

15.5 

9.0 

61.0 

059 

12-14 

100.0 

100.0 

95. 1 

75.2 

49.2 

29.3 

16.9 

9.6 

5.7 

52.9 

659 

15-17 

100.0 

100.0 

94.5 

74.8 

46.5 

29.2 

19.3 

10.6 

5.5 

52.6 

015 

18-20 

100.0 

100.0 

99.1 

93.2 

74.4 

51.1 

29.3 

14.8 

0.6 

61.7 

532 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.6 

87.6 

68.3 

26.8 

17.1 

74.0 

41 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

97.5 

87.1 

69.1 

51.9 

36.9 

22.1 

12.4 

62.4 

4141 

MONTH:  AUG 

00-02 

.0 

0 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.0 

89.9 

56.0 

89.7 

199 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99,5 

96.4 

83.0 

62.0 

30.5 

61.6 

666 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

95.2 

00.9 

55.0 

31.5 

17.8 

9.1 

63.7 

915 

12-14 

100.0 

100.0 

98.1 

83.2 

55.7 

31.? 

17.5 

10.5 

6.6 

54.7 

911 

15-17 

100.0 

100.0 

97.4 

00.5 

56,5 

33.1 

20.4 

12.9 

8.3 

55.7 

652 

10-20 

100.0 

100.0 

100.0 

97.9 

00.3 

70.0 

44.7 

27.6 

16.3 

69.1 

566 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

96.2 

70.0 

55.8 

23.1 

79.0 

52 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.1 

91.4 

76.7 

58.6 

42.2 

29.3 

16.0 

66.0 

4363 
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OPBUTIIia  LOCATICM  -A' 
U8AFITAC,  AaBBVIU<B  HC 


CUMULATIVE  PEBCERAOB  nOgUBMCT  OF  OCCUmBRCB  OF  RELATIVE  HUMIDITT 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOMS 


8TATI0R  HUMBER: 

744905 

STATION 
LST  TO 

HAMB: 

UTC:  ♦ 

FOfCr  DBVBRS  AliT 

5 

MA 

PKRIOD  or  RECORD: 

HOMTB:  SEP 

NAY  80  -  APR  90 

aouRS 

LOT 

10% 

20% 

RELATIVE  BUMIDITY  OREAIBR  TBAR  OR  BtJUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.5 

4 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.4 

95.2 

86.6 

45.5 

87.9 

187 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

97.2 

87.3 

67.9 

29.1 

83.0 

825 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

96.9 

80.6 

55.9 

35.0 

21.3 

10.3 

64.5 

844 

12-14 

100.0 

99.9 

98.0 

81.5 

50.1 

31.1 

20.2 

13.1 

6.5 

54.6 

842 

15-17 

100.0 

100.0 

97.8 

79.6 

55.6 

34.6 

21.8 

14.6 

6.8 

55.6 

700 

18-20 

100. 0 

100.0 

99.6 

98.1 

90.8 

77.2 

54.2 

33.3 

14.5 

71.4 

531 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

91.1 

80.0 

55.6 

20.0 

78.2 

45 

ALL 

aouRs 

100.0 

100.0 

99.1 

91.4 

75.8 

60.3 

45.9 

32.8 

15.0 

66.7 

4058 

MOirrH:  OCT 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

50.0 

61.0 

2 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

94.9 

70.8 

56.4 

21.8 

79.9 

156 

06-08 

100.0 

100,0 

100.0 

99.4 

97.7 

09.1 

70.7 

46.2 

20.7 

77.2 

837 

09-11 

100.0 

100.0 

98.9 

88.2 

68.3 

49.7 

32.7 

20.7 

10.1 

61.2 

883 

12-14 

100.0 

98.9 

89.4 

66.3 

43.1 

29.0 

20.1 

11.7 

6.6 

50.9 

879 

15-17 

100.0 

99.0 

89.4 

69.9 

47.9 

33.1 

22.8 

14.7 

7.3 

52.9 

821 

18-20 

100.0 

100.0 

99.6 

95.2 

82.9 

61.7 

44.7 

26.6 

11.4 

67.0 

561 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.0 

94.1 

70.6 

52.9 

39.2 

7.8 

70.4 

51 

ALL 

SOURS 

100.0 

99.6 

95.4 

83.8 

68.3 

53.5 

39.3 

25.1 

11.5 

62.2 

4190 

E  -  6  -  5 
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OPBUTIIIO  UXATIOH  ’A’  CUtVLATIVK  PKRCSIfTACB  FRBQUBIICY  OP  OCCUItBBlICB  OF  RKLATIVB  BIMIDITY 

USAPITAC,  ASEKVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSSRVATIOIIS 

STATIOM  IIIMBRR:  744905  STATION  NAME:  FORT  OBVBNS  AIN  MA  PBRIOO  OP  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

L8T  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


B0UR8 

LST 

1  10% 

20% 

RELATIVB  HUMIDITY  GREATER  TBAH 

30%  40%  50%  60% 

cm  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

33.3 

33.3 

53.7 

3 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

89.0 

71.9 

57.7 

34.9 

13.4 

71.5 

648 

09-11 

100.0 

*00.0 

98.3 

85.9 

63.3 

48.1 

34.7 

22.8 

j:.2 

61.2 

807 

12-14 

100.0 

99.1 

91.2 

67.7 

45.5 

34.6 

24.9 

17.9 

8.3 

53.7 

803 

15-17 

100.0 

99.1 

90.6 

70.8 

49.9 

37.0 

24.9 

17.5 

9.1 

54.4 

759 

18-20 

100.0 

100.0 

98.8 

91.5 

72.7 

52.4 

38.5 

23.3 

11.1 

63.4 

597 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

95.9 

77.6 

57.1 

32.7 

20.4 

rt  •> 

63.7 

96 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.6 

95.6 

82.2 

63.1 

48.0 

35. 1 

22.8 

10.4 

60.4 

3715 

MONTH:  DEC 

00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

99.4 

95.2 

64.2 

68.8 

49.1 

29.3 

11  .6 

68.4 

692 

09-11 

100.0 

99.9 

96.9 

05.1 

65.8 

46.2 

31.2 

18.3 

6.8 

59.9 

847 

12-14 

100.0 

99.5 

89.8 

66.4 

43.7 

31.6 

21.7 

14.1 

5.4 

52.0 

830 

15-17 

100.0 

99.3 

89.7 

70.1 

48.9 

33.7 

23.9 

14.9 

£.7 

53.5 

760 

18-20 

100.0 

100.0 

96.4 

85.6 

67.3 

47.2 

32.9 

17.8 

6.5 

60.2 

557 

21-23 

100.0 

100.0 

94.5 

87.7 

76.7 

60.3 

35.6 

11.0 

4.1 

62.0 

73 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.7 

94.2 

79.9 

61.3 

45.0 

31.3 

18.5 

7.3 

58.5 

3759 
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OPBRnnO  LOCATIOM  'A* 
USAFRAC,  ASBBVILLB  HC 


CIJMULATIVR  PBRCBRTAOB  PAEQUnCT  OP  OCCUm»CB  OF  RELATIVK  HUMIDm 

PAON  aouiay  obskrvatichs 

STATIOR  HUMBKR:  744905  STATIOH  HAHB:  FORT  DBVBRS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECX3RD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  HOim:  ALL 


BDURS 

LST 

0% 

20% 

RELATIVE  HUMIDiry  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MBAH 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

71.4 

50.0 

50.0 

42.9 

78.1 

14 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.4 

95.3 

88.1 

73.9 

43.0 

85.0 

1222 

06-08 

100.0 

100.0 

99.3 

96.4 

89.3 

78.5 

61.8 

41.9 

20.4 

73.6 

9335 

09-11 

100.0 

99.5 

94.8 

83.1 

64.6 

45.7 

30.7 

19.4 

9.9 

59.5 

10348 

12-14 

100.0 

97.8 

87.4 

66.4 

44.5 

30.3 

21.1- 

13.9 

7.4 

51.5 

10302 

15-17 

100.0 

97.2 

66.0 

65.9 

46.0 

31.4 

22.1 

15.0 

7.9 

51.9 

9678 

18-20 

100.0 

99.0 

94.4 

83.6 

67.6 

50.2 

34.8 

21.6 

11.3 

61.0 

7026 

21-23 

100.0 

99.9 

97.8 

91.7 

80.4 

63.5 

45.6 

28.3 

13.1 

66.8 

770 

ALL 

BOORS 

100.0 

98.7 

92.5 

79.3 

62.9 

48.1 

35.2 

23.5 

12.1 

60.0 

48695 
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PART  P 


PRESSURB  SUfMUUBS 

ALL  PRBS8URB  DATA  IR  PART  P  18  TAKBR  PROM  aoURLT  OBSRRVATIORS .  IT  IS  SUMARIOO): 

-  BY  Bioar  3-flOUR  STAHDARD  SYIIOPTIC  R8F0BTIR0  TIMB  PERIODS  POR  BACB  MDRTB 
(ALL  YBARS  COMBIHBO) . 

-  BY  MORTB  (ALL  YEARS  AMD  ALL  BOURS  COHBIRBD). 

-  BY  YBAR  (ALL  YBARS  AHD  ALL  BOURS  COMBIHBO). 

SBA  LBVBL  PRESSURE . 

IR  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  HEARS,  STAHDARD  DBVIATIOHS,  AHD  TOTAL  OBSERVATION 
00UHT8.  THIS  SUH4ARY  IS  HOT  AVAILABLE  fOR  METAR  REFORMING  SITES. 

ALTIMETER  8BTTIM0. 

IN  IHCBBS  OF  HBRCUHY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AHD 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 


PRESSURE  OOHVBRSIONS  ARE:  1  MILLIBAR  •  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (BO). 
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OFBmnira  i.ocmoii  ’a* 

U8AF1XAC,  AaBOnaLU  HC 


SBA  LXVKL  PRSaSURS  IH  MILLIBARS 
FROM  BOURLT  OaSBRVATIOHS 


MAY  SO  -  APR  90 


STATIOH  HUMBER:  744905 


STATIOH  NAME:  PORT  DEVBIIS  AIR  MA 
LOT  TO  tITC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD: 


BOURS 

(LOT) 

STATS 

1  JAN 

FSB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

MOV 

DSC 

AMR 

0100 

MBAIf 

.0 

.0 

.0 

1019.2 

.0 

1008.5 

.0 

.0 

1016.7 

.0 

.0 

.0 

1014.8 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

4.570 

TOT  0B8 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

0400 

MEAN 

.0 

1009.1 

1018.1 

.0 

1016.2 

1019.3 

.0 

.0 

1013.7 

1020.0 

.0 

.0 

1016.5 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

7.654 

.000 

.000 

.000 

.000 

7.250 

.000 

.000 

6.492 

TOT  OBS 

0 

1 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

9 

0700 

MEAN 

1015.9 

1018.3 

1016.7 

1014.5 

1015.2 

1014.2 

1015.4 

1016.8 

1019.0 

1019.7 

1016.7 

1017.7 

1016.7 

SD 

11.137 

9.960 

11.028 

9.162 

6.700 

6.116 

5.262 

5.353 

6.600 

8.949 

10.646 

10.260 

8.750 

TOT  OBS 

255 

239 

275 

286 

284 

292 

288 

303 

281 

289 

234 

252 

3278 

1000 

HBAN 

1017.0 

1016.4 

1016.7 

1014.3 

1015.1 

1014.0 

1015.2 

1016.7 

1019.0 

1019.8 

1017.3 

1018.4 

1016.6 

SD 

11.098 

10.329 

10.813 

9.016 

6.394 

6.144 

5.275 

5.421 

6.719 

9.023 

10.701 

10.267 

8.877 

TOT  OBS 

292 

269 

306 

290 

284 

292 

287 

305 

281 

294 

269 

282 

3451 

1300 

MEAN 

1014.8 

1016.8 

1015.2 

1013.0 

1014.0 

1013.1 

1014.3 

1015.7 

1017,6 

1018.3 

1015.5 

1016.5 

1015.4 

SD 

10.939 

10.156 

10 .472 

8.800 

6.277 

6.077 

5.313 

5.344 

6.714 

8.776 

10.401 

9.900 

8.647 

TOT  OBS 

290 

266 

305 

290 

284 

292 

286 

304 

281 

293 

268 

275 

3434 

1600 

MEAN 

1014.7 

1016.4 

1014.5 

1012.2 

1013.3 

1012.4 

1013.4 

1015.1 

1017.1 

1017.9 

1015.6 

1016.9 

1014.9 

SD 

10.840 

9.863 

9.967 

8.603 

6.176 

6.007 

5.285 

5.237 

6.352 

8.643 

10.015 

9.445 

8.466 

TOT  OBS 

276 

256 

295 

264 

269 

272 

268 

281 

256 

269 

257 

259 

3222 

1900 

MEAN 

1015.5 

1017.9 

1015.4 

1013.2 

1014.2 

1013.0 

1013.5 

1015.4 

1017.4 

1019.5 

1016.4 

1017.7 

1015.6 

SD 

10.903 

9.845 

9.926 

8.947 

6.286 

5.448 

5.231 

4.751 

6.208 

8.459 

9.660 

9.516 

8.674 

TOT  OBS 

247 

226 

259 

207 

179 

174 

173 

179 

173 

191 

224 

209 

2441 

2200 

MEAN 

1018.2 

1023.3 

1014.4 

1015.3 

1011.8 

1016.5 

1015.0 

1013.7 

1019.5 

1014.6 

1015.4 

1015.1 

1016.7 

SD 

6.400 

7.350 

6.310 

7.952 

1.050 

4.622 

3.459 

3.756 

8.075 

6.099 

9.230 

7.166 

7.781 

TOT  OBS 

17 

15 

10 

9 

2 

5 

3 

7 

6 

5 

25 

18 

122 

ALL 

MEAN 

1015.6 

1017.6 

1015.7 

1013.5 

1014.4 

1013,4 

1014.5 

1016.0 

1018.1 

1019.0 

1016.3 

1017.4 

1015.9 

HOURS 

SD 

10.975 

10.067 

10.468 

8.942 

6.421 

6.043 

5.337 

5.308 

6.608 

8.828 

10.311 

9.898 

8.710 

TOT  OBS 

1377 

1272 

1451 

1347 

1305 

1329 

1305 

1379 

1280 

1343 

1277 

1295 

15960 
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OPIMTIira  lOCATIOM  'A* 
USAraZAC,  AABIVIUJI  IK 


ALTINRKR  SETTIIIO  »  INCBBS 
PKM  KAJN.r  OBAIRVATICMS 


OTATIOII  MUMBBti  744905 

STATIOR 

L8T  TO 

NAfS: 

WC:  ♦ 

FORT  ORVBHS  AIR 

5 

NA 

PERICO  OP 

NBOORD: 

NAY  80 

>  APR 

90 

BOUM 

(L8T> 

STATS  1 

1 

1  JAR 

HAR 

APR 

KAY 

JUR 

JUL 

AUQ 

m 

OCT 

NCV 

m 

Aim 

0100 

NBAM 

.00 

.00 

.00 

30.08 

.00 

29.77 

.00 

.00 

30.02 

.00 

.00 

.00 

29.96 

SO 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.134 

TOT  oes 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

0400 

NEAR 

o 

O 

29.80 

30.05 

.00 

30.01 

30.09 

.00 

.00 

29.93 

30.12 

.00 

.00 

30.01 

8D 

.000 

.000 

.000 

.000 

.231 

.000 

.000 

.000 

.000 

.210 

.000 

.000 

.192 

TOT  OBS 

0 

1 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

9 

0700 

MBAR 

29.99 

30.06 

30.01 

29.95 

29.98 

29.95 

29.98 

30.02 

30.09 

30.11 

30.01 

30.04 

30.02 

1 

SD 

.327 

.292 

.326 

.270 

.189 

.179 

.155 

.157 

.194 

.262 

.311 

.301 

.256 

TOT  OBS 

255 

240 

275 

286 

284 

292 

288 

303 

281 

289 

234 

252 

3279 

1000 

MEAN 

30.02 

30.06 

30.01 

29.94 

29.97 

29.94 

29.98 

30.02 

30.09 

30.11 

30.03 

30.06 

30.02 

so 

.326 

.303 

.318 

.266 

.188 

.181 

.155 

.159 

.197 

.265 

.314 

.301 

.261 

TOT  OBS 

292 

269 

306 

290 

284 

292 

287 

305 

281 

294 

269 

282 

3451 

1300 

MUR 

29.96 

30.01 

29.97 

29.91 

29.94 

29.91 

29.95 

29.99 

30.05 

30.06 

29.98 

30.01 

29.98 

80 

.322 

.298 

.308 

.259 

.184 

.179 

.156 

.157 

.197 

.258 

.306 

.291 

.254 

TOT  OBS 

290 

266 

305 

290 

284 

292 

286 

305 

281 

293 

268 

275 

3435 

1600 

KEAN 

29.95 

30.00 

29.95 

29.89 

29.92 

29.89 

29.93 

29.98 

30.03 

30.05 

29.98 

30.02 

29.97 

SD 

.318 

.290 

.293 

.254 

.182 

.176 

.156 

.154 

.187 

.254 

.295 

.278 

.249 

TOT  OBS 

276 

256 

295 

264 

269 

272 

268 

281 

256 

269 

256 

259 

3221 

1900 

KEAN 

29.97 

30.05 

29.97 

29.91 

29.95 

29.91 

29.93 

29.99 

30.04 

o 

d 

30.01 

30.04 

29.99 

SO 

.320 

.289 

.292 

.264 

.185 

.159 

.154 

.140 

.  162 

.249 

.286 

.279 

.255 

TOT  OBS 

247 

226 

259 

207 

179 

174 

173 

179 

173 

191 

225 

209 

2442 

2200 

MB^N 

30.05 

30.20 

29.95 

29.98 

29.88 

30.02 

29.97 

29.93 

30.10 

29.96 

29.97 

29.96 

30.01 

SO 

.186 

.217 

.181 

.232 

.030 

.134 

.105 

.108 

.238 

.178 

.271 

.210 

.227 

TOT  OBS 

17 

15 

10 

9 

2 

5 

3 

7 

6 

5 

25 

18 

122 

ALL 

KEAN 

29.98 

30.04 

29.98 

29.92 

29.95 

29.92 

29.96. 

30.00 

30.06 

30.09 

30.00 

30.03 

29.99 

nOUR5| 

so 

.322 

.295 

.308 

.263 

.187 

.177 

.157 

.156 

.194 

.259 

.303 

.291 

.256 

TOT  OBS 

1377 

1273 

1451 

1347 

1305 

1329 

1305 

1380 

1280 

1343 

1277 

1295 

15962 
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OPIRATIin  IiOCKTIQII  *A*  STATIOR  PRBSSURB  IR  IRCHBS 

USAFRAC,  ARfllVILU  RC  FIKM  BOURLT  OBSnVATIOm 


STATIOR  RUHBRRl  74490S 

STATION  RAMI:  PORT  OBVBRS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  *  5 

phioo  op  rbcord: 

MAY  80  -  APR  90 

aOURS 

(tST) 

RTAIS 

JAR 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUO 

SIP 

OCT 

MOV 

Die 

AHN 

0100 

HEAR 

.00 

.00 

.00 

29.78 

29.48 

.00 

.00 

.00 

29.72 

.00 

.00 

.00 

29.66 

30 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.130 

TOT  oaa 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

0400 

HEM 

.00 

29.51 

29.75 

.00 

29.71 

29.79 

.00 

.00 

29.64 

29.82 

.00 

.00 

29.72 

80 

.000 

.000 

.000 

.000 

.226 

.000 

.000 

.000 

.000 

.205 

.000 

.000 

.187 

TOT  OBS 

0 

1 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

9 

0700 

MEAN 

29.69 

29.75 

29.73 

29.65 

29.68 

29.65 

29.69 

29.73 

29.79 

29.81 

29.71 

29.75 

29.72 

so 

.326 

.291 

.320 

.267 

.186 

.175 

.151 

.154 

.190 

.261 

.303 

.295 

.253 

TOT  OBS 

2S4 

240 

273 

280 

283 

292 

289 

301 

285 

295 

233 

257 

3282 

1000 

MRAIf 

29.72 

29.76 

29.72 

29.65 

29.68 

29.65 

29.68 

29.72 

29.79 

29.81 

29.74 

29.77 

29.72 

SO 

.322 

.299 

.314 

.262 

.184 

.177 

.151 

.155 

.194 

.262 

.310 

.298 

.257 

TOT  OBS 

292 

269 

306 

290 

284 

292 

287 

305 

281 

294 

269 

282 

3451 

1300 

MEAN 

29.66 

29.72 

29.67 

29.61 

29.65 

29.62 

29.65 

29.70 

29.75 

29.77 

29.69 

29.71 

29.68 

so 

.316 

.294 

.304 

.255 

.181 

.175 

.152 

.153 

.194 

.254 

.302 

.288 

.250 

TOT  OBS 

290 

266 

305 

290 

284 

292 

286 

305 

281 

293 

268 

275 

3435 

1600 

MEAN 

29.66 

29.71 

29.65 

29.59 

29.62 

29.60 

29.63 

29.68 

29.73 

29.76 

29.69 

29.72 

29.67 

SO 

.314 

.286 

.289 

.250 

.178 

.172 

.152 

.150 

.183 

.251 

.291 

.274 

.245 

TOT  OBS 

276 

256 

295 

264 

269 

272 

268 

281 

256 

269 

256 

259 

3221 

1900 

29.68 

29.75 

29.68 

29.62 

29.65 

29.62 

29.63 

29.69 

29.74 

29,90 

29.72 

29.74 

29.69 

.316 

.285 

.288 

.260 

.181 

.155 

.151 

.136 

.178 

.246 

.282 

.276 

.251 

247 

226 

259 

207 

179 

174 

173 

179 

173 

191 

225 

209 

2442 

2200 

29.76 

29.91 

29.65 

29.68 

29.59 

29.72 

29.68 

29.64 

29.80 

29.66 

29.68 

29.67 

29.72 

.183 

.214 

.177 

.228 

.030 

.129 

.100 

.104 

.236 

.173 

.267 

.205 

.223 

TOT  OBS 

17 

15 

10 

9 

2 

5 

3 

7 

6 

5 

25 

18 

122 

MaL 

MEAN 

29.68 

29.74 

29.69 

29.63 

29.66 

29. 63 

29.66 

29.70 

29.76 

29.79 

29.71 

29.74 

29.70 

HOURS 

SO 

.319 

.292 

.304 

.260 

.163 

.173 

.153 

.152 

.190 

.257 

.298 

.287 

.252 

TOT  OBS 

1376 

1273 

1449 

1341 

1305 

1328 

1306 

1378 

1284 

1349 

1276 

1300 

15965 
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PART  a 


CROSSWim)  SUIMARY 


CPOSSWIHD  SUMMRIBS. 

TBBai  TABLia  ARB  CRBATBD  PROM  ROURLY  ARD  SKCIAL  OBSBRVATIOH8  (IRCLUDIRO 
PBAK  OUST  REMARKS).  THB  TABLES  ARB  SUM4ARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGRT  3-BOUR  STAHDARO  TIME  PERIODS  FOR  BACH  HORIB  (ALL  YEARS  COKBIRBD) . 

-  BY  MOim  (ALL  YEARS  ARD  ALL  SOURS  COHBIIIBD). 

-  BY  MSiriB  (AU.  YEARS  ARD  TBB  SOURS  0600-2000  LST  (XMBIHBD) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  ALL  SOURS  OOMBIRBD). 


-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  IBB  SOURS  0600-2000  LST  (XMBIRBD). 


THE  TABLES  01 VB  PBRCEMT  OCCURRBRCE  FREQUBRCY  (FOF)  OF  TBB  'CROSS-RUIMAY  WIHD 
COMPOREMT'  FOR  TBB  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  TBB  TABLE  BBADINOS. 

IBERB  ARB  TWO  COMPONENT  CATBOORIBS: 


TBB  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 


TBB  SECOND  COMPORENI  IS  COMPUTED  FROM  TBB  BIOHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  ARD  DIRBCriON  PROM  ALL  OBSERVATIONS  IRCXUDIRO  REMARKS,  OUSTS 
ARD  SPECIAL  OBSERVATIONS. 


OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 


VARIABLE  WINDS  ARE  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  TBB  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUB(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 


0-1-2 
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OPKRATIIIO  LOCATIOH  'A* 
USAFRAC,  ASBBVILU  NC 


PUtCWlAGl  rWggUKKCY  OP  OCCURKBCB  OP  CDOeSHIiniS 
FROM  HOURLY  OBHXRVATIOIIS 

HAQMETXC  RURHAY  BEADIRG:  032-212 


STATIOR  RIMBBR:  744905 


STATION  HAMB:  FOR  DEVBRS  AIR  MA 
LOT  TO  UrC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
NORTH:  JAR 


CATEGORY 

A: 

ARY  CEILIRG  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY 

B: 

HIGHEST  trillDS 

REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (BOURLIBS  ♦ 

SPECIALS) 

TIME  (LOT) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

3PBBD  (KTS) 

GB17 

GE25 

GB30  OBS 

OB17 

GE25  GB30  OBS 

GB17 

GE25  0E30  OBS 

GB17 

GE25 

GE30 

OBS 

CATBOORY  A 

0 

1 

705 

.1 

876 

CATBOCXtY  B 

0 

2 

1.3 

783 

4.4 

1.1 

.4 

980 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KT8) 

0817 

0825 

OEIO  ->dS 

QB17 

GE25  GB30  OBS 

GB17 

GB25  GB30  OBS 

CB17 

GE25 

OR30 

cms 

CATEOORY  A 

.2 

869 

.2 

818 

.2 

660 

82 

CAT600RY  B 

6.4 

1.0 

.1  962 

5.6 

1.1 

.1  879 

2.8 

.4  675 

6.1 

82 

TIME  (LST) 

1 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

GE17  GE25  GK30 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

3928 

.1 

4011 

CATEGORY  B 

4.3 

.8 

.1 

4279 

4.3  .8  .1 

4363 
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OPBRMIRa  lACATIOH  'A*  PBRCBUTAOI  PRSOUnKT  OP  OCCURISIICX  OP  CROesnm>8 

xiatnahc,  asbivilu  rc  prom  aouRLt  obsrrvatioms 

MAORBTIC  RURWAY  BBADIHO:  032-212 

8TATI0H  RUMBBR:  744905  STATIOR  RAMS:  FORT  DRVRRS  AIR  HA  PERIOD  OP  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LET  TO  UTC:  *  5  HORIB:  FEB 


CAIBODRY  A:  ARY  CBILIHO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATBOORY  B:  BIGHBST  WIHDS  REPORTED  WITHIH  THE  HOUR  (BOURLIBS  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GB17 

GE25  GB30  OBS 

GB17 

0825 

OB30  OBS 

GB17 

GB25  0630  OBS 

GB17 

0825  QB30  OBS 

CATEGORY  A 

4 

3 

662 

.1 

605 

CATBOORT  B 

! 

4 

3 

i.e 

.8  733 

3.0 

1.1  .5  877 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SFfiEO  (KTS) 

GB17 

SB3i  0830  OBS 

GB17 

GB2S 

GB30  OBS 

OK17 

GB25  GE30  OBS 

GE17 

GE25  GB30  OBS 

CAIt'Xm  A 

.1 

800 

.1 

758 

617 

78 

CATEGORY  B 

6.5 

1.6  .6  859 

3.3 

,7 

808 

1.7 

.2  .2  632 

78 

TIME  (LST)  1 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

GE17  GE25  GE30 

OBS 

CATBOORY  A 

.1 

3642 

.1 

3727 

CATEGORY  B 

3.4 

.9 

.3 

3909 

3.3  .9  .3 

3994 

G  -  2  -  2 
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OPIMTIin  LOCATION  'A' 
UBAFTEAC,  ASBIVILLI  HC 


PBKBNTAGB  FRBQUraCT  OF  OCCUNKBRCB  OP  CROSSnilDS 
PROH  HOURLy  OBSSKVATIOHS 

MAQNETIC  RURNAT  BBADIRO:  032-212 

STATION  mXBBRi  744905  STATION  HAMB:  FORT  DBVKN8  AIN  MA  PERIOD  OF  RBCORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR 


CATEGORY  A: 

CATEGORY  B: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  C»S  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  * 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB17 

GE2S  OB30  OBS 

OS17 

aE25  GB30  OBS 

OE17 

GE25  OE30  OBS 

GE17 

aB25  GB30  OBS 

CATBOOiy  A 

0 

2 

.1 

765 

.1 

918 

CATEGORY  B 

0 

2 

2.3 

.5  .1  870 

6.3 

1.1  .4  1051 

TIME  (LST) 

1200  -  UOO 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

aB17 

GB25  OB30  OBS 

0817 

GB25  GB30  OBS 

GE17 

GR25  0R30  OBS 

aE17 

OB25  0E30  CBS 

CATEGORY  A 

.1 

916 

873 

714 

87 

CATBOCWY  B 

7.5 

1.7  .5  1026 

7.0 

1.6 

.6  949 

2.5 

.3  734 

1.1 

88 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GB17 

GE25 

GE30 

OBS 

GE17  GE25  GB30 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

4166 

.1 

4275 

CATEGORY  B 

5.3 

1.1 

.3 

4630 

5.3  1.1  .3 

4720 

G  -  2  -  3 


USAFETAC/DS-9 1/254  -  P«q«  327 


OPBRKTIMO  LOCKTIOH  *A*  PERCKirTAOB  FraQUBKCY  OF  OCCUMSRCS  OF  CFDSSWIHDS 

USAFCUC,  AaaEVlLLM  RC  FROM  BOURLy  OB8BRVATIOHS 

HAGHBTIC  mmifAy  BEADIHO:  032-212 

STKTIOR  HUMBKR:  744905  arTATIOR  NAKB:  FORT  OBVBRS  AIM  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  *  5  HOHTB:  APR 


CATEGORY  A: 

AIfY  CBILIRO  OR  VISZBILITT 

(EXXJRLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGBBST  WINDS  REPORTBD  WITHIN  THE 

DOUR  (BOURLIES  * 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  •  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

aEi7 

0825 

GB30  CBS 

GB17 

0825  GB30  OBS 

GB17 

CB25  GE30  OBS 

0817 

0825 

0830 

OBS 

CATEGORY  A 

2 

96 

780 

.1 

870 

CATEGORY  B 

2 

123 

2.3 

.4  918 

6.0 

1.3 

.1 

992 

TZHB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

GE17 

0825 

GB30  OBS 

0817 

0825  0830  OBS 

0B17 

0825  0830  OBS 

0817 

0825 

0830 

OBS 

CATEGORY  A 

.3 

871 

.4 

803 

.2 

596 

69 

CATBOOm  B 

e.o 

1.9 

.4  978 

7.3 

1.7  .6  867 

3.7 

.5  616 

3.9 

1.3 

77 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  rrs 

GE17 

0825 

GE30 

OBS 

GB17 

0825 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

3920 

.2 

4087 

CATEGORY  B 

5.6 

1.2 

.2 

4371 

5.4 

1.2 

.2 

4573 

G  -  2  -  4 
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OPBRKTIira  UJCAIIOH  ‘A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBHTAOB  PREgUBRCY  OP  OCCURRSRCB  OF  CROSSWIRDS 
FROM  BOURLy  OBSBRVATIORS 

MAGHBTIC  RURHAT  BEADIRG:  032-212 

STATIOR  RIMBER:  744905  STATIOR  RAME:  PORT  DBVERS  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  HONTH:  MAY 


CATEGORY  A: 

CATEGORY  B: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY 

BIGBEST  VIRDS  REPORTED  WITBIR  THE 

OBS  oay) 

HOUR  (BOURLIES  ♦ 

SPECIALS) 

TIME  (LOT) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GE25  GB30  OBS 

GE17 

GE25  SB30  OBS 

GB17 

0825  GB30  OBS 

GB17 

6E25  6E30  OBS 

CATEGORY  A 

1 

191 

834 

852 

CATBGOPy  B 

1 

220 

.6 

948 

1.7 

942 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

0E17 

GE2S  GE30  OBS 

OE17 

0825  GB30  OBS 

GB17 

6E25  GB30  OBS 

GB17 

0825  OE30  OBS 

CATEGORY  A 

852 

.1 

815 

548 

43 

CATEGORY  B 

2.8 

.8  905 

1.6 

.1  880 

.2 

567 

45 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.0 

3901 

.0 

4136 

CATEGORY  B 

1.5 

.2 

4242 

1.4 

.2 

4508 

G  -  2  -  5 
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OPBUTIIIO  lOCATIOII  *A* 
UaMTUAC,  ASHEVIU.B  HC 


PERCBHTAOB  FRBQUEIICY  OP  OCCUlUaniCB  OP  CHOSSWIIIDS 
FtO<  aOUiU.Y  OB88IIVATIGR8 

MMMBTic  mnimx  rbaoiho:  032-212 

STKCIOR  HUMBER:  744905  STKTIOH  HMS:  FORT  DBVBH8  AIR  MA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

liST  TO  UTC:  >  5  MOMTS:  JUH 


CATBOORY  A: 

ARY  CBILIRG  OR  VISIBILITY 

(RQURLY  OBS  ORLY) 

CATBOORY  B: 

HIGHEST  WIRDS  RBPORTBO  WITHIR  THB 

HOUR  (BOURLIBS  * 

SPECIALS) 

TIME  (IiST] 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  OBOO 

0900  -  1100 

SPEED  (KT8) 

aEi7 

aE25 

0830  OBS 

GB17 

GB25  GE30  OBS 

0817 

0825  0830  OBS 

GS17 

QE25  OE30 

OBS 

CATBOORY  A 

1 

194 

859 

676 

CATEOORY  B 

1 

225 

.3 

964 

.7 

964 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

OE17 

0825 

OE30  OBS 

0817 

0825  0830  OBS 

0817 

0825  0830  OBS 

0817 

0825  0830 

OBS 

CATEOORY  A 

874 

825 

547 

51 

CATBQORY  B 

1.5 

.2 

956 

2.2 

873 

1.1 

.2  554 

51 

TIME  (LST) 

1  0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GE17  GE25 

0830 

OBS 

0817  0825 

GE30 

OBS 

CATBOORY  A 

3981 

4227 

CATBOORY  B 

1.1  .1 

4331 

1.1  .1 

4608 
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OPBBATIHa  LOCATION  ’A* 
USAnXAC,  ASHEVILLE  NO 


PBBCEHTAOE  FNEgUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROBSKIHUS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUHHAT  BBAOINO!  032-212 

STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIR  NA  PERIOD  OF  RECORD:  MAY  SO  -  APR  90 

L8T  TO  UTC:  *  S  MONTH:  JUL 


CATEGORY  A: 

CATEGORY  Bi 

ANY  CBILIRO  C»  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  MINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIBS  * 

SPECIALS) 

TIME  (L8T) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0600 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

aEi7 

aE2S  OEIO  OBS 

asn 

0B25  GB30  OBS 

0E17 

0B25  GB30  OBS 

GB17 

GB25  GB30  OBS 

CATEGORY  A 

0 

190 

846 

861 

CATEGORY  B 

0 

211 

955 

.3 

936 

TIME  (L8T) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1600  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

CB17 

GB25  GB30  OBS 

0E17 

GE25  OB30  OBS 

0B17 

GE25  6K30  OBS 

OK17 

0B25  GE30  OBS 

CATEOONY  A 

659 

615 

532 

41 

CATBOC»lY  B 

.9 

919 

1.0 

675 

.2 

546 

41 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE17  GE25 

GE30 

OBS 

GE17  GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

3913 

4144 

CATEGORY  B 

,5 

4231 

.5 

4463 

0  -  2  -  7 
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CFDwriira  LoanoK  ’A’  pracBifTAOB  fsbqusiicy  or  occtnusiicK  or  crosswimds 

USAFRCM:,  ASBKVILU  RC  PRM  BOUIlLy  obsksvaticms 

HMniBTIC  RUMWAY  BEADIRO:  032-212 

STATIOR  HUMBER:  744905  STATIOH  HANB:  FORT  DBVBHS  AIR  MA  PERIOD  OT  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 

LBT  TO  ore:  ♦  5  MOMTB:  AUO 


CATBOOmr  A: 

CAIBOORY  B: 

ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

BIGBEST  WINDS  REPORIED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  * 

SPECIALS) 

TIME  (LET) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GB17 

GB25  GB30  OBS 

GB17 

GE2S  < 

5S30  OBS 

GBl’’  OB25  GE30  OBS 

GB17 

aE25  GE30  OBS 

CATBOORY  A 

1 

0 

199 

888 

915 

CATEGORY  B 

0 

220 

978 

.a 

997 

TIME  (L3T) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GB17 

aE2S  GEIO  OBS 

GB17 

GE25  < 

SE30  OBS 

GEl?  GB25  GB30  OBS 

GB17 

CB25  GB30  OBS 

CATEGORY  A 

.1 

912 

853 

566 

52 

CATBQORY  8 

1.7 

.1  .1  978 

1.0 

.1 

899 

.7  .2  577 

52 

TIHB  (1.3T) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GE17 

GE25 

GE30 

OB3 

GE17  GE25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

,0 

4134 

.0 

4385 

CATEGORY  B 

.9 

.1 

.0 

4429 

.8  .1  .0 

4701 

G  -  2  -  8 


USAFETAC/DS-91/254  -  Pago  332 


OPBRATIHO  LOCATION  -A* 
USAFBTAC,  AaaSVILLB  HC 


« 


FERCBNTAOE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR06SWIRDS 
FRCH  BOURLY  OBEERVATIORS 


MAOmriC  RUHHAT  HBADIMa: 


032-212 


STATION  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVENS  AIN  MA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


FERIOD  OF  RECORD:  MAY  80  -  APR  90 
MONTH:  SEP 


CATBOORY  A: 

AITY  CBILIRG  OR  VISIBILITY 

(BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

H1GBB3T  WINDS  REPORTED  WITBIH  THE 

BOUR  (BOURLISS  * 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0600 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GB17 

OB25  GB30  OBS 

GE17 

GB25  GE30  OBS 

GB17 

GE25  6B30  OBS 

GB17 

GB25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

4 

187 

825 

644 

CATEGORY  B 

4 

212 

933 

1.1 

.1 

912 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

0B17 

0825  OB30  OBS 

0817 

OB25  0830  OBS 

GB17 

OK25  0830  OBS 

0817 

OB25  0830 

OfiS 

CATBOORY  A 

.2 

.1  842 

780 

531 

45 

CKTEOORt  B 

2.2 

.3  .2  895 

1.1 

.2  814 

.4 

.2  544 

46 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE17 

GE2S 

GE30 

OBS 

GE17 

GB25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

.0 

3822 

.0 

.0 

4058 

CATBOORY  B 

1.0 

.2 

.0 

4098 

.9 

.2 

.0 

4360 

G  -  2  -  9 
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OPBMTIMO  UX:ATiail  ‘A* 
USAFSTAC,  AamVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSHINDS 
FROM  aOURLY  OBSERVATICHS 

NAONETIC  RUNMAY  HBADINOt  032-212 

STATION  NumSR:  74490S  STATION  HAMS:  FORT  DSVSRS  AIN  MA  PERIOD  OF  RECORD:  HAY  80  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MORTB:  OCT 


CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY 

OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

BIGBEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  SOUR  (BOURLIES  * 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPKBD  (KTS)  1 

GE17 

GE2S  GE30  OBS 

GB17 

GEIS  aE30  OBS 

GE17 

GB25  GB30  OBS 

GB17 

GB25  GB30 

OBS 

CAIBOORY  A 

2 

156 

837 

.1 

883 

CATEGORY  B 

2 

170 

.8 

.1  910 

3.4 

.5  .1 

951 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

OS17 

GB25  GB30  OBS 

GB17 

0E25  GE30  OBS 

GB17 

GB25  GBJO  OBS 

GB17 

GE25  GB30 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

979 

.2 

821 

561 

51 

CATEGORY  B 

3.9 

.4  .2  921 

2.1 

.6  .1  865 

.9 

.2  575 

51 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

3981 

.1 

4190 

CATEGORY  B 

2.3 

.4 

.1 

4222 

2.2 

.4 

.1 

4445 

G  -  2  -  10 
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OPBRATIIM  I.OCATIOII  'A'  PBWCmTAOg  PRSQUHICT  OF  OCCURRBICB  OP  CROOSinilDS 

UaAFRAC,  ASnVILUl  RC  PROM  BOORLT  OBSniVATIOIIS 

MAGHKriC  RUHNAy  HBADISCr  032-212 

BTATIOM  injMBXR:  74490S  STATION  NAMK:  FORT  DRVERS  AIR  HA  PERIOD  OP  RECORD:  MAT  80  -  .'PR  90 

L3T  TO  (fTC:  *  5  »43RTR:  ROV 


CATBOORY  A:  ARY  CEILIRO  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  OM1.Y) 

''•TEGORY  B:  HIGHEST  WIRDS  REPORTED  WITBIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *■  SPECIALS) 


TIMS  (LOT) 

0000 

-  0200 

0300 

-  osoo 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE17 

aE2S 

GE30  OBS 

GE17 

GE25 

GB30  cma 

GB17 

GE25  GB30  OB3 

GB17 

GE25  GE30  OBS 

CATBOORY  A 

0 

3 

648 

807 

CATEGORY  B 

0 

3 

1.4 

.4  .3  714 

4.8 

1.0  .2  877 

TIME  (LOT) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

0117 

OE25 

QE30  OBS 

0817 

OB2S 

OB30  OBS 

GEI? 

OB25  0B30  OBS 

GB17 

OB25  CE30  OBS 

CATEGORY  A 

804 

759 

597 

98 

CATBOORY  B 

7.9 

1.4 

.4  849 

3.3 

.6 

.2  807 

2.3 

.2  612 

3.1 

98 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  ETS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

GE17  GE25  GE30 

OBS 

CATEGORY  A 

3615 

3716 

CATEGORY  B 

4.1 

.8 

.2 

3859 

4.1  .8  .2 

3960 

G  -  2  -  11 
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CPBtATIHO  LOCATIOH  ’A’  PBRCEmACB  FraQUBHCY  OP  OCCURRBBCS  OP  CROSSWIUDS 

U8APXTAC,  A8BBVILLB  DC  PROM  aOURLy  enSBRVATICIIS 

HACIIBTIC  RUlWAy  HXADIIMi  032-212 


STATION  mmaSR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DBVBNS  AIN  MA 

LST  TO  OTCs  ♦  5 


PSRIOD  OP  RBCOND:  HAT  BO  -  APR  90 
MONTH:  DSC 


CATBOORy  A:  ANy  CBILIHO  OR  VISIBILITy  (BOURLy  OBS  ONLy) 

CATKOORY  B:  RIOBBST  WINDS  RBPORTBD  WITHIN  IHB  BOOR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB17 

aB25  0830  OBS 

(:bi7 

0825 

0830  OBS 

(317 

OB25  GS30  OBS 

CT17 

(325  (330  OBS 

CATtaORY  A 

0 

0 

692 

847 

CATBOORY  B 

0 

0 

1.2 

.3  730 

3.3 

.6  .1  886 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

OBIT 

0825  OEIO  OBS 

GB17 

GE25 

0830  OBS 

0817 

(325  0830  OBS 

(317 

0825  (330  OBS 

CATBOORy  A 

.1 

830 

760 

.2 

557 

73 

CATBOORy  B 

5.0 

1.1  .1  S74 

3.8 

.7 

.1  809 

3.4 

.9  .3  581 

2.7 

1.4  73 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GE17 

GE25 

GE30 

OBS 

GE17  GE25  GE30 

OBS 

CATEOORl  A 

.1 

3686 

.1 

3759 

CATBOORY  B 

3.4 

.7 

.1 

3880 

3.4  .7  .1 

3953 

G  -  2  -  12 
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OPnwnM  LOCATIOH  'A' 
uoAFinc,  Aaaiviu.1  rc 


pKKBRAoi  mguncT  OP  occuntnci  or  cnosawami 

PROM  aoURLY  CB8SRVATI0W 

MAClfBTIC  RUHWAT  BSADIRO:  032-212 

STATIGM  mjNBKR:  744905  STATION  NAME:  FORT  DKVS1I8  AIR  NA  PERIOD  OF  REOCME);  MAY  80  -  APR  90 

LST  TO  irrC:  *  5  MORIH:  ALL 


CATBGGRY 

A: 

ARY  CEILIRO  (»  VISIBILITY 

(BCXJRLY 

OBS  ONLY) 

CATEGORY 

B: 

HIGHEST  WINDS 

REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIBS  * 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

OB17 

aE25 

GBIO  OBS 

0817 

0825  0830  OBS 

0817 

OB2  5  0830  OBS 

OBI  7 

0825 

GB30 

OBS 

CATBOORY  A 

14 

1222 

.0 

9341 

.0 

10354 

CATBOORY  B 

1 

1 

14 

1391 

.9 

.2  .0  10436 

3.0 

.6 

.1 

11385 

TINE  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPBBD  (RTS) 

OB17 

0825 

OB30  OBS 

0817 

0825  0830  OBS 

0817 

0825  0830  OBS 

0817 

0825 

GB30 

OBS 

CATBOORY  A 

.1 

.0 

10308 

.1 

9680 

.0 

7026 

770 

CATBOORY  B 

4.5 

.9 

.2  11122 

3.3 

.6 

.2  10325 

1.7 

.3  .0  7213 

1.8 

.3 

782 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPBBD  KTS 

GE17 

GB25 

GB30 

OBS 

GB17  GE25  GE30 

OBS 

CArEGORY  A 

.  1 

.0 

46709 

.  1  .0 

48715 

CATEGORY  B 

2.8 

.5 

.1 

50481 

2.7  .5  .1 

52668 

G  -  2  -  13 
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pppppppp 

ppppppppp 

pp  pp 

pp  pp 

ppppppppp 

pppppppp 

pp 

pp 

pp 

pp 


AAAAAA 
AAMAAM 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRP 
RRSPRPHBP 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTrnnTT 

TTTTTTTTTT 

Tt 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


BB 

RB 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB 

BB  HH 

HH  BB 

RH  BB 

BB  BB 
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PAKT  B 


OFOBBB  DAT  SUMtARIBB 


DBOnSB  DAYS. 

CRXAnD  FRCH  BOURLT  OBSBBVATIONS  (MAX»HIM/2  Mm  AVAILABLB),  THBSB  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OP  DEGREE  DAYS  FOR  SA(a  MOItTB  IR  EACH  YEAR  OP  THE  AVAILABLE  PERIOD  OP  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  BACH  SUtMARY  ARB  STATISTICS  BASED  OH  A  ID-YEAR  (19S1-1980) 

POR  (IF  AVAILABLE).  THE  30- YEAR  POR  PROVIDES  AWS  USERS  WITH  A  SUW4ARY 
OOHSISTEHT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  HOTS  THAT  THE  30-YBAR  POR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DBCSmBR  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

MOinHS  WITH  HO  AVAILABLE  DATA  AND  MCWIHS  WITH  A  VALUE  OP  ZERO  APPEAR  AS  BLARES 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (*•**)  DENOTE  AH  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ORE  ‘HEATING  DEGREE  DAY‘  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TBa>BRATURB  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  ‘BASE  TBtPERATVRE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ONE  ‘COOLING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  ‘BASE  TB1PBRATURB‘  CN  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FCW  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
‘BASE  TEMPERATURE'  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  SUftUWIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 


H  -  1  -  2 
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BBATIM  DBORBK  DAYS 
FKM  SOURLY  OBSERVATIOSS 

BASE  TStPBRAIVRB  65 

STATION  HUMBER:  744905  STATION  NAME:  FORT  DEVEHS  AIN  HA  PERIOD  OP  REOORD:  JAH  61  -  APR  90 

LOT  TO  OTC:  ♦  5 


YEARS 

1  JAH 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1961 

1962 

**** 

1256 

1190 

659 

««** 

515 

**** 

276 

ft*** 

24 

**** 

14 

**** 

25 

**** 

177 

**** 

434 

691 

777 

1102 

***• 

1793 

5547 

24  14  25  177  434  734  1102 

60.81 


MEAN 

8D 


1256  1190 


859 


515 


276 


OPERATIHO  LOCATION  ’A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 
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OPRMTIHO  UXATIOH  'A' 
UBAFRAC,  ASHIVILLB  RC 


COOLim  DBOREB  DAYS 
FKM  BOURLY  OBSKHVATIOilS 


BASE  1SMPRRATURX  65 


STATIOH  NUMBER:  744905  STATION  NAME:  PORT  DBVERS  AIN  HA  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  61  -  APR  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


YEARS  I  JAN  FEB  MAR  APR  NAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1961 

1962 


2 


**u* 

40 


«*** 

130 


**** 

133 


169 


**«• 

37 


2 


2 

911 


MEAN 

80 


40 


130 


133 


169 


37 


1 

1.41 


H  -  3  - 


1 
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A  W  8 

LIMITBD 

CLIMATIC  BKIir 

BIP  91 

8TATIOR  NAIBl  PCRT  OBVBRS  AIR  MA 
LATITUDB/LGRCITUDBl  42  34  N  071  36  W 

KXIRLT  (»8  PCMi  MAY  SO  -  APR  90 

SUMIAXr  OP  DAT  PORl  OCT  60-8BP  63,  JAR  74-APR  90 
HOURS  SUM1ARIZBD:  0600  -  2000  LST 

L8T  TO  UZCi  .05 

FIRLD  BLRVi 

STATIOR  MSC 

CALL  RlflMt 

SUPRRSBDR8: 

269  FT 

744905 

KAYR 

AUO  85 

1  Homs 

JAN 

PBB 

MAR 

APR 

1  MAY 

Jim 

JUL 

AUO 

SRP 

OCT 

NOV 

DEC 

ARR 

YOR 

IXTFM  MAX  TBO 

(F) 

61 

70 

86 

95 

96 

99 

100 

102 

94 

87 

76 

69 

102 

20 

MBAII  MAX  TM 

(P) 

32 

36 

46 

57 

70 

78 

83 

80 

72 

61 

50 

37 

59 

20 

MSJUl  TB!P  (P) 

25 

28 

38 

46 

60 

68 

73 

70 

61 

52 

43 

30 

50 

20 

KBAM  HIR  TBQ 

(P) 

17 

19 

29 

39 

so 

58 

63 

60 

51 

42 

35 

23 

41 

20 

1  EXTRH  Mill  TBMI 

(P) 

-18 

-17 

3 

13 

30 

40 

42 

38 

28 

21 

12 

-11 

-18 

20 

O/W  TBMP  OB  S 

10  (P) 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

6 

3 

1 

0 

0 

0 

14 

20 

0/W  TBMP  QB  e 

0  (F) 

0 

0 

1 

1 

6 

14 

22 

17 

5 

1 

0 

0 

66 

20 

DA»  TB4P  LT 

3  (P) 

28 

24 

20 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

5 

12 

26 

122 

20 

O/W  TBMP  LT 

0  (P) 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

s 

20 

1  HBATINO  DBOBBI 

DAYS 

1256 

1190 

859 

515 

276 

24 

14 

25 

177 

434 

734 

1102 

6606 

30  1 

1  COOLIIIO  DBORBl 

DAYS 

0 

0 

0 

2 

40 

130 

133 

169 

37 

0 

1 

0 

512 

30  1 

1  MEAN  DEWPOINT 

TEMP  <F) 

12 

17 

22 

33 

45 

53 

60 

59 

51 

39 

30 

18 

37 

10 

HBAM  WBT  BULB 

TBMP  (P) 

22 

27 

33 

42 

53 

60 

66 

64 

57 

46 

39 

28 

45 

10 

1  99.95%  WCPA  (rr) 

1200 

1050 

1150 

1050 

800 

800 

700 

650 

750 

900 

1100 

1050 

1000 

10 

1  HEAN  REL  HUH  07  LST(%} 

63.9 

67.6 

66.0 

73.2 

74.0 

74.3 

77.3 

81.8 

83.0 

77.2 

71.5 

68.4 

73.6 

10  1 

1  MEAN  REL  BUM  13  LST(%) 

50.1 

49.1 

46.6 

51.4 

50.3 

52.6 

52.9 

54.7 

54. 6 

50.9 

53.7 

52.0 

51.5 

10  1 

1  MAX  24nR  PRBCIP  (IN) 

3.12 

1.72 

2.02 

3.60 

2.95 

3.41 

2.05 

2.51 

3.26 

3.36 

2.31 

2.65 

3.60 

20  1 

MAX  PRBCIP 

IB) 

11.27 

7.16 

11.11 

11.12 

9.83 

11.75 

6.42 

6.90 

9.94 

9.24 

9.84 

6.69 

64.36 

20  1 

MEAN  PRBCIP 

IB) 

3.83 

3.07 

3.77 

4.20 

3.30 

3.85 

3.56 

3.86 

3.92 

4.48 

4.41 

3.87 

45.78 

20 

MIR  PRBCIP  ( 

IN) 

.77 

.05 

.50 

1.90 

.96 

.83 

1.05 

1.02 

.80 

2.24 

1.06 

.86 

35.46 

20 

D/W  PRBCIP  OB 

.01  (IN) 

10 

9 

10 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

125 

20 

D/w  PRBCIP  or 

.50  (IN) 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

34 

20 

MAX  24HR  SNFX 

(IB) 

22.2 

23.0 

12.0 

9.0 

1.5 

0 

0 

0 

0 

4.3 

12.0 

21.3 

23.0 

20 

MAX  SNFL  (IN) 

50,0 

34.0 

33.2 

14.0 

1.5 

0 

0 

0 

0 

4.8 

12.0 

27.3 

95.0 

20 

MEAN  SNFL  ( IN) 

17.8 

13.0 

8.8 

2.2 

.1 

0 

0 

0 

0 

.5 

3.6 

13.5 

57.3 

20 

D/w  SNFL  GB 

1  (IN) 

7 

5 

4 

1 

ff 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

5 

24 

20 

D/W  SNFL  GB  1. 

5  (IN) 

3 

2 

2 

1 

f 

0 

0 

0 

0 

» 

1 

3 

12 

20 

MAX  DLY  SNO  DEPTH  ( IN ) 

28 

29 

i-' 

12 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

22 

29 

20  1 

PRVUia  WND  DIF 

(DEO) 

$29-31 

$32-34 

$32-34 

$32-34 

$35-01 

$29-31 

$20-22 

$20-22 

$20-22 

$29-31 

$29-31 

$29-31 

$29-31 

10 

HEAN  WND  SPD  ( 

KTS) 

4 

4 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

10 

MAX  WND  SPD  ( 

KTS) 

49 

42 

43 

52 

40 

43 

43 

40 

47 

38 

41 

44 

52 

20 

SKY  COVER  or  5/10  (») 

55.9 

60.6 

59.2 

67.7 

69.9 

62.2 

60.3 

57.2 

55.4 

53.1 

61.8 

61.1 

60.3 

10  1 

D/W  THUNDERSTORMS 

0  1 

1  1 

1 

1  1 

2  1 

3 

4 

3 

1 

1  1 

1 

1  1 

17  1 

20  1 

D/W  FOO  (VSBY 

LT  7  MI) 

10  1 

9  1 

10 

11  1 

13  1 

13 

14 

17 

15 

14  1 

11 

10  1 

147  1 

20  1 

LBQENDl  ANN  > 

ANNUAL 

POR/YOR  •  PBRIOD/YEARS 

or  RECORD 

D/W  - 

MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITI 

1 

WCPA  •  WORST 

CASE  MAXIMUM  I 

>RESSURI 

5  ALTITUDE 

£  « 

BASED  ON  I 

jESS  THAN  FULL 

MONTHS 

1  -  LESS 

[HAN  0.5  DAYS 

>R  TRACI 

1  AS  APPLICABLl 

5 

**  m 

INSTANTANEOUS  PEAK  WIND^ 

$  -  PERCENTAGE  01 

'  CALM  V 

fINDS  GREATER 

rHAN  OR 

EQUAL  TO  MEAN 

*  m 

DATA  NOT  / 

AVAILABLE 

WIND  DIRECTION 
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PBRCBNI  OCCURRBIKX  FKEQUBMCY  OF  CKILINO  AMD  VISIBILm 
NAH  I  APR  I  MAT  |  JUM  |  JUL  |  AUO  |  SSP  |  OCT  |  MOV  |  DBC  |  AMR 


LST 

00-02 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06-08 

20.1 

23.0 

24.8 

29.4 

27.5 

24.0 

21.7 

26.5 

28.6 

24.6 

29.6 

22.5 

95.5 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

20.3 

23.9 

23.0 

27.2 

23.7 

21.0 

17.4 

17.4 

21.1 

19.4 

23.0 

19.6 

21.2 

10 

AHD/OR 

12  -  14 

18.5 

21.0 

22.1 

24.8 

19.7 

18.4 

13.0 

14.7 

18.3 

18.0 

20.8 

19.9 

19.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

17.2 

18.9 

18.6 

21.0 

19.1 

17.7 

9.8 

12.5 

14.5 

15.5 

19.0 

18.3 

16.8 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

14.4 

18.8 

15.3 

19.8 

18.2 

13.3 

8.3 

12.4 

14.5 

14.6 

19.4 

18.9 

15.7 

10 

21  -  23 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

ALL 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

LT  1500  FT 
AHO/OR 
VSBY 
LT  3  MI 


CIO 

LT  1000  FT 
AHD/OB 
VSBY 
LT  2  MI 


16.0  21.8 
9.1  13.9 

5.7  9.0 

5.0  6.7 


10.7  16.0 
11.6  12.0 
11.3  9.3 
10.7  8.2 


6.0  7.5  8.6  9.9  10.4  8.2 


CIO 

LT  200  FT 
AND/OR 
VSBY 

LT  1/2  Ml 


3.0  2.2  1.6  1.3 


HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  1900  -  1986 


HR/TS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUIf 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DBC 

ANN 

60HM 

0/C 

c/o 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

2/2 

2/1 

0/1 

0/0 

0/0 

4/5 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1/2 

3/7’ 

4/5 

0/1 

0/0 

0/0 

8/15 

240NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/5 

2/7 

11/14 

15/10 

1/3 

0/1 

0/0 

29/40 

REMARKS  :  9 
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DISTRIBUTION 


Det  12.  5WS.  Fort  Devins.  MA  01433-5000  . 3 

USAFETAC/LDD.  Scott  AFB.  IL  62225-5438  . 1 


OL-A.  USAFETAC.  Federal  Building.  Asheville.  NC  28801-2723 

DTIC-FDAC.  Cameron  Station.  Alexandria.  VA  22304-6145 . . 
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